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ভেষজবহ ১০ 
১। তরল ভেষজবহ। 
() পরিক্রত জল : ১1/০ 
(11) স্থরাসার বা আলকোহল। 
(ক) বিশুদ্ধ স্থরাসার **"১।গ০ 
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(11) ট্যাবলেট বা চাক্তি ১, » 
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() উত্ভিদূ সংগ্রহ করিবাঁর 
সময় ও প্রণালী হাটি 
(1) উদ্ভিদ হইর্তে অবিষ্ট 
প্রস্তুত প্রণালী ৷ 
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নবম অধ্যায় ।-_-বাঙ্গাল। 


তালিকা ১ 
অষ্টম অধ্যায় |-_রেসি- 
নয়েডস. * ১২২ 


বর্ণানুক্রমে ওষধের সুচী ১২৭ 


ভূমিকা । 


আঁমাঁদের ওষধালয়ের অধিকাংশ ওষধ জর্মানি ও আমেরিকা হইতে আনীত 
হয়) এঁ সকল দেশে যে ফার্মীকোপিয়া প্রচলিত, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ 
না থাকায়, অমাদ্দিগের ইংরাঁজীতাষানভিজ্ঞ গ্রাহকগণের পক্ষে ওষধের ক্রম 
প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার হুইয়া রহিয়াছে । যথাসাধ্য এই অভাব 
মোচন করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্ত । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উড়িষ্যা, ও 
মান্্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের যে সকল শিক্ষিত লোক বাঙ্গালা ভাষায় আভদ্ঞ 
নহেন, তাহাঁদিগের বোধগম্য করিবার "জন্ত, আমরা পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় 
বাঙ্গালার পার্থ ইংরাজীতে বিষয় সকল সংকলিত করিয়াছি । 

আমেরিকান ও জর্মন হোমিওপ্যথিক ফাম্পীকোপিয়ার ওষধ প্ররস্তত 
প্রণালী প্রায় একই রূপ । 

এই গ্রন্থ সঙ্কলন কাঁলে যে সকল পুস্তকের সাহাষ্য গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
সেই সকল গ্রন্থের নাম ॥%০ পৃষ্ঠায় ইংরাঁজীতে উল্লিখিত হইল। সঙ্কলিত 
বিষয়গুলি গ্রন্থ মধ্যে যথাবিহিতর্ূপে সন্নিবেশ করণার্থ প্রভূত যত্র ও পরিশ্রম 
বিনিয়োগ কর! হইয়াছে । এই গ্রন্থের কোন স্থানে ষদি কেহ কোন রূপ ভ্রম 
দেখিতে পাঁন তাহা! আমাদিগকে জানাইলে, আমরা শুঁহাঁর নিকট বিশেষ 
বাধিত হইব । 

আমরা সরুতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে 
এই মহানগরীর কয়েকজন স্থপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস্যকের নিকট, 
বিশেষতঃ একজনের নিকট বিশেষরূপ খণী রৃহিলাম । তাহার সাহাষ্য ব্যতীত 
পুস্তকখানিকে ঈদৃশ সথচাঁকুরূপে সম্পন্ন করা, অধিক কি ইহা! সমাধা করাও,» 
আমাঁদিগের পক্ষে অসম্ভব হইত। বঙ্গানুবাদের নিমিত্ত স্থুপরিচিত লেখক 
ও বক্ত! শ্রীযুক্তবাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে আমরা বাধিত 
রহিলাম । 

জন্দমানি ও আমেরিকার ওষধের ক্রম প্রস্ততকালে অনেকে যে ব্রিটিশ 
ফান্দীকোপিয়ার পদ্ধতি, অথবা অন্ত কোন প্রকার অযথ] পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকেন, আশা করি এই গ্রন্থখানি প্রচারিত .হইলে 
তাঁহাগিকে আর তাদৃশ ভ্রমে পড়িতে হইবে না। 


৭৮, কলেজস্ীট, কলিকাতা, | জ্রীমহেশচন্দ্রতট্টাচাধ্য এণ্ড কোং 
৫ই মাঘ, ১২৯৮। | প্রকাশক । 
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পাঠকের প্রতি নিবেদন | 


যে সকল পদাঞ্ষেতিক চিহু” (পৃঃ 
8০ ও ৮/০) এই পুস্তকে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, পুস্তকখাঁনি পাঠ কনি- 
বার পুর্বে পাঠক যেন তৎ্সমুদায় 
বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়? লন। 

যে ওষধের পরে বন্ধনীর মধ্যে ২, 
$, 37 অথবা! ৯8 ভগ্ৰাংশ লিখিত হই- 
য়াছে, ই সকল ভগ্নাংশ দ্বারা! এ নামের 
মূল ওষধের অদ্ধাংশ, ষষ্ঠাংশ, দশমাংশ 
বা শতাংশ বুঝিতে হইবে। 

জন্্মান্‌ ফ্মীকোপিয়া অথবা আঁমে- 
রিকান্‌ ফান্মীকোপিয়া অনুসারে ওষ- 
ধের প্রস্তত প্রণালী (পৃঃ ১১২১) 
এই পুস্তকে “জর্দান” ও “আমে 
রিকান” শব্দ দ্বারা স্থস্পষ্টরূপে 
নির্দেশিত হইয়াছে । যেখানে প্রস্তত 
প্রণালী সম্বন্ধে এপ কোন শব্দের 
উল্লেখ নাই,সেখাঁনে জন্্ীন্‌ হোঁমিও- 
প্যাথিক ফাশ্নীকোপির। অনুসারে 


'লিখিত বলিষা বুঝির1 লইতে হইবে। 


ইহা বলা বাহুল্য যে ইংলও হইতে 
যে সকল ওঁষধ আনীত হয়, এই 
পুস্তকের প্রক্রিয়া! মালা অনুসারে 
কখনই তংসমুদয়ের ক্রম প্রস্তত 
করা বিধেয় নহে) আমেরিকা ও 
জার্মীনি হইতে যে সকল ওুঁধধ আঁদীত 
হয়, ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফান্ধা- 
কোপিয়ার নিয়মাবলী অনুসারে 
তৎপমুদায়ের ক্রম প্রস্তুত করাও কর্তব্য 


নহে। 
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সাহ্কেতিক চিহ্ন । 








আঃ হোং ফাঃ____আমেরিকাঁন্‌ 
হোমিওপ্যাথিক ফাঁন্মী- 
কোপিয়া। 

ব্রিঃ হোঁঃ ফাঃ ব্রিটিশ হোমিও- 
প্যাথিক্‌ ফাম্মীকোপিয়া । 

সাঃ নাঃ সাধারণ নাম। 

গ্ুঃ প্রক্রিয়া | 

জাঃ হোঁঃ ফাঃ_ জন্মান্‌ হোমিও- 
প্যাথিক্‌ ফার্্ম(কোপিয়া । 


মিঃ----লাশলামিশ্রিত কর। 
%-__--_----মুল অরিষ্ট বা 
মূল পদার্থ। 


বঃ. নাঃ বর্তমান নাম। 


পৃঃ পৃষ্টা । 


»র পূর্বে ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা 
থাকিলে (১১৮, ২৮,৩% ইত্যাদি) 
বুঝিতে হইবে ঘে দশমিক রীত্যন্থসারে 
ক্রম প্রস্তত হইয়াছে । 

১১২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা কোন 
এষধের পরে লিখিত হইলে বুঝিতে 
হইবে যে শততমিক 'রীত্যন্থুসারে 
ক্রম প্রস্তুত হইয়াছে । 

হোমিওপ্যাথিক ওষধ সমূহের 
সংক্ষিপ্ত নাম (ষথু। “একনা ইটের” প্রি 
বর্তে “একন্‌,” বেলেডোলার পরিবর্তে 
“বেল” ইত্যাদি) হোমিওপ্যাথিক 
পাঠ্য পুস্তক সমূহে বিবৃত আছে 
বলিয়া আমরা এ পুস্তকে ততসমুদয় 
লেখা আবশ্তক বোধ করিলাম না! । 


স111 


ঠাতাওন7ও &1৭) 11785710859 
জাল লা 5888 81158- 
[[01১, 
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পৃ (010105৮6107 0017151 12 


ঢ/৯ 
ওজন ও মাপ এবং তৎসমু- 
দ্য়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন । 
ডাক্তারি ওজন । 


১গ্রেন - গ্রে।, 
৪৩৭& গ্রেন - ১ আউন্স (ই). 
১৬ আউন্দ ₹ ১ পাউও (1). 


নিষ্ষলিখি5চ ওজন পর্সে ব্যবহাত হইত, 


861)619] 05১15 100৬ 1১০18 105119 | কিন্ত এক্ষণে পরিতাক্ত হইতেছে ১7 
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২* প্রন - ১ হ্ুপল (1). 
৩প্ব-পল স্ ১ ডাম (81). 
৮ড়াম » ১ আউন্স (81). 
১২ আউন্স - ১ পাউও (10), 


ডাক্তারি মাঁপ। 
১ ১মিনিম - 111. 
৬* মিনিম - ১ ড্রাম (4), 


৮ ডাঁম -. ১ আউন্স (721). 
২০ আউন্দস* -. ১ পাইণ্ট (01), 
৮ পাইণ্ট » ১ গ্যালন (০). 


মাপের সহিত ওজনের সম্বন্ধ এই 
যে১ মিনিম পরিস্রত জল ৪১ প্রন 
পরিক্রত জল। মোটামুটি ধরিতে 
গেলে ১ মিনিম পরিস্রত জল--২ 
মিনিম স্থরাসার- ১ গ্রেন্‌ (ওজনে)। 

১ মিনিম সদ (প্রায়) ২ ফৌটা। 
১টিম্পুনফুল ». (5) এক ডাম। 
১ ডেসার্ট স্পূনফুল (1) ছই ড্রাম) 
১ টেবলস্প,নফুল - (51%)চারি ড্রাম ॥ 


বলে সের 


* পুর্বেধে ১৬ আডন্দে ১ পিপ্ট হইনি। 
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গৃহ ও তাহার পাত্রার্দি। 


ঘে গৃহে হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ 
রাঁথিবে অথবা প্রস্তুত করিবে, তাহ! 
যেন বেশ শু সুপরিষ্কত অন্ধকার- 
বিহীন হয়, তাহাতে যেন বাসু সঞ্চা- 
লনের ভাঁলরূপ সুবিধা খাঁকে ; কিন্তু 
রৌদ্র, ধুম. ধুলিকণা, বাঁঝাল গন্ধবিশিষ্ট 
বা তুর্গন্ধবিশিষ্ট কোন দ্রব্য, অথবা 
তীক্ষ আলোক যেন তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিতে না পরে ; এবং এ গৃহ যেন 
কোন মতেই আর্দনা হয়। উক্ত 
গৃহের তাপ যন অত্যন্ত অধিক বা 
অল্প ন' হয়ব )্ঘহেতু অধিক উত্তাপ 
বা অধিক শৈত্য উদ্ভয়ই ক্ষতিজনক । 
গৃহ অধিক শ্রীতল হইলে বহুসংখ্যক 
ওষধের মুল অরিষ্ট এক প্রকার 
কর্দমবৎ পদার্থ জমিয়া আরকের 
নির্মলতা নষ্ট করে, অথবা তাহার 
ভাস্ুরতাপাদন করেন। 

ওষধগ্রহের আসবাব গুলি যেন 
সর্বপ্রকার গন্ধবিহীন সুপুরাতন 
কাে নির্মিত হয়। 

ওষধ প্রস্তুত করণার্থ গাছগাছড়। 
ও অপর যে কোন পদার্থ সংগ্রহ 
করিবে, ওঁধধ প্রত্তত করণ কাল 
পর্যযস্ত, তৎসমুদয়কে আর্দ্রতা, ধুলি- 
কণ।, তীত্র গন্ধ, আলোক, ও অন্থান্ধ 
ওষধের সংশ্রব হইতে অতি লাবধানে 
রক্ষা করিৰে। 


তীব্রগন্ধবিশিষ্ট পদার্থ নকল এবং 
তীক্ষ আল্নক বমুহ, কাচের ছিপ্রিযুক্ত 
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পরিমাপক গ্র্যা। পরি- 
মাপক গ্ল্যাস যেন ক্রমিক চিহ্কে ঠিক 
চিক্কিত থাকে । পরিক্রত জল অথব! 
স্থরাঁসার পরিমাণ কালেই ইহা ব্যব- 
হৃত হয়। ওষধ পরিমাণার্থ ইহা 
ব্যবহার করা কদাঁচ বৈধ নহে। 


খল বা হামামদিস্তা । ইহা 
লৌহ, চিনা-কাঁচ বা ওয়েজউড্‌ নির্ট্মিত 
হইয়া থাকে । অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য 
চূর্ণ করিতে হইলে উত্তমরূপে পালিশ 
কর! লোহের হামামদিস্তা ব্যবহার 
করিবে । লৌহের হামামদিস্তাঁয় 
যেন অণুমাত্র মরিচ! না! পড়ে । বিচর্ণ 
প্রস্তুত করিতে হইলে, চিনা-কাচ, ক! 
ওয়েজউড নির্মিত খল ব্যবহাঁরই বৈধ। 


প্রত্যেক ওষধের "জন্য ডাক্তার- 
খানায় স্বতগ্ন স্বতগ্ন খল রাখ। উচিত । 
যে হামামদিত্তা যে ওষধের জন্য 
ব্যবন্ধত হইবে, তাহাতে যেন সেই 
ওষধের নাম অঙ্কিত থাঁকে। 
হ্যোমিগপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের 
অন্ততঃ তিনটা খল রাখা! কর্তব্য। 
(১) একটী চিনা-কাঁচের খল) ইহা 
তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ওষধ চূর্ণ করিবার 
জন্ত। (২) একটা পারদ সংক্রান্ত 
ওষধের জন্য । (৩) অপরটা অন্তান্তি 
ওষধের জন্য । কিস্তুঘদি সকল ওঁষধের 
জন্য একটী মাত্র খল ব্যবহার করিতে 
হয়, প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরে উঃ 
৪ শীতল জল, বালি ও ব্রমশ দ্বারা উহা! 
প্রক্ষালিত ও পরিষ্কষ্ত করা কর্তব্য । 
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পার? সংক্রান্ত কোন কোঁন ওষধের 
জন্য ব্যবহৃত হইলে নাইটিক এসিড 
দ্বারা ধৌত করিবে । 

প্রেম বা চাপ যন্ত্রা। এই 
যন্ত্র দারা উদ্ভিদের রস নিষ্া- 
শিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র এজূপে 
নির্মিত হওয়া আবশ্তাক, যেন তাহার 
প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ করিয়া খোলা ও 
পরিফাঁর করা যাঁয়। 


যে সকল উদ্ভিদ বা বীজ হইতে 
রস বাহির করিতে হইবে, তৎসমুদয় 
পরিষ্কার নূতন স্থত্র বস্ত্রে রাখিষ! চাঁপ- 
যনে স্থাপন করিবে; রস বাহির হইয়! 
যন্ত্রনিমস্থ একটা উপযুক্ত পাত্রে পড়িতে 
থাকে। একটী ওষধের জন্য যে 
বস্্ ব্যবহৃত হুইবে, তাহা যেন অপর 
ওষধের জন্য কদীচ ব্যবহৃত ন। হয় । 
চালনি। চালনি কেশ ও 
রেশম নির্মিত হওয়া আবশ্তক। 
আরক প্ররস্ততকালে নাতিসুক্্স চূর্ণের 
জন্য কেশ নির্শিতি চালনির প্রয়োজন 
হয়; সুক্ষ চূর্ণের জন্য রেশম নির্টিত 
চালনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ছুগ্ধ 
শর্করার চালনি অন্তান্তি পদার্থের জন্য 
কদীচ ব্যবহার কর! বৈধ নহে। 
স্প্যাটুলা .ও চাঁমচ। শৃ, 
অস্থি ও চিন! মাঁটা নির্মিত স্প্যাটুল। 
ও চামচ ব্যবহার. করাই শ্রেয়ঃ। 


ফনেল। ইহা চিনামাঁটা বা 
কাচ নির্মিত হওয়া আবশ্তক, কখনই 
যেন ধাতুনির্িত না হয়। 


চপিং বোর্ড । বহ পুরাতন, দৃঢ়, 
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ও সন্ধি বিহীন, ম্যাঁপল কাঁষ্ঠ নির্দিত 
চপিং বোর্ড ব্যবহার করাই বিধি । 


ছুরিকা। উত্ভিজ্ঞাদি কাটিতে 
হইলে ছুরিকার আবশ্তক। উত্তম 
ইম্পাতে ইহা নি্িত হওয়া 
আবশ্তক। ইহা সর্বদা উত্তমরূপে 
পালিশ করিয়া রাখা কর্তব্য, যেহেতু 
মরিচ। পড়িলে প্র মরিচা উত্ভিজ্জ বসকে 
একেবারে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। 
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পাত্রাদি পরিক্ষার করিবার 
পদ্ধতি । 
সকল পাত্রই সম্পূর্ণরূপে পরিক্ষার 
করিবে । পাত্রাদি যখন সর্ধপ্রথম ব্যব- 
হার করিবে, তখনও সুপরিষ্কৃত করিয়। 
লইবে ? ব্যবহারান্তে পুনরায় এ সকল 
পরিষ্কত করিতে হয়। 


ছিপি। বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক 
ওষধালয় হইতেই নুতন ছিপি 
লইবে। এ সকল ছিপি প্রথমে কেশ 
নির্মিত চাঁলনিতে পরিক্রত জল দ্বারা 
ধৌত করিবে; তদনস্তর ডাঁইলিউট 
আলকোহল দ্বারা প্রক্ষালিত করিবে 3 
অবশেষে উত্তমরূপে শুক্ষ করিয়! 
লইবে। উষ্ণ জল বা বাপ যেন 
ছিপিতে না লাগে, যেহেতু তদ্বাঁরা 
ছিপি নষ্ট হইয়| যায়। 

চিনামাটির পাত্র,খল ইত্যাদি। 
বালি ও ক্রুশ দ্বারা এই সকল দ্রব্য উষ্ণ 
জলে ধৌতকরিবে; তদনস্তর প্রবল 
উত্বাপে গুফ করিবে। 
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সিষি ও গ্লাশ। সিলি ও গ্রাস 
কোন বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষধালক় 
হইতে ক্রয় করিবে। ধূলি প্রভৃতি সিসি 
ও গ্লাস হইতে ঝাঁড়িয়া লইকে। সিসি 
ধৌত করিবার ক্রশ দ্বারা এ সকল 
সিসি ও গ্লাস উষ্ণ জলে কষেক বার 
ধৌত করিবে । অবশেষে পরিস্রুত 
জলে প্রক্ষালন করিবে । এইরূপে ধৌত 
করিয়! সামান্য উত্তাপে শুফ করিবে । 

যে সিসিবা গ্লাসে কোন ওষধ বাখা, 
বা প্রস্তুত কর! হইয়াছে, সেই সিসি 
বা গ্লাসে উক্ত ওষধের কোন ক্রম বাঁ 
অন্ত ওষধ রাখিবে না, বা প্রস্তত 
করিবে ন]। 


চাপ যন্ত্র। ইহার ভিন্ন ভিল্স 
অংশ পৃথক করিয়া শীতল ও উষ্ণ 
জলে প্রক্ষালন করতঃ শুষ্ক কন্ধিবে 


স্পা হি2 পিপি 


৮4 যা, 07555 ৪2এ|তৃতীয় অধ্যায়।-_ভেষজ 


101521. ড6910101.959, 


$51710155, 


2161, 90৫2 0 21110 805 25 
০060 01 1960101198] 80001 91 
05108 815 80001715916 10 0060, 
ল12555 216 850150016 091190. 62%7445 
% ৪465 0: 82766 588524%65. 


ড6১10159 816 6105: 2816 0: 
88, 10501154 ভাজেছে 2/০00০5 


ও ভেষজবহ। 
তেষজবহু। 


জল, ছুগ্ধ-শর্ষন্া ইত্যাদিতে ওষধের 
কার্যকারিতা গুণ নাই; এসকল বস্ত- 
সহযোগে ওধধ প্রগত হইয়া থাকে ॥ 
তজ্জন্যই উহ্দিগকে ভেষজবহ কছ্ছে। 


ভেষজবহ দ্বিবিধ :-_তরল ও 
কঠিন। পরিক্রত জল, সুরাসিঃ 
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ইখার ইত্যাদি তরল ভেঘজবহ ॥ 
ছুপ্ধশর্করা, বটিকা, অণুবটিকা ১ চাঁক্তি 
কঠিন ভেষজবহ। 


১ম। তরল ভেষজবহ :--(১) 
পরিক্রত জল, (২) স্থুরাসার, (৩) 
ইথার, (৪) গ্রিসিরিন, (৫) সরবৎ। 


(১) পরিস্রত জল । এসিডের 
ক্রম ও বিচুর্ণ দ্রব করিতে হইলে পরি- 
ক্রত জল প্রধানত; ব্যবহৃত হয়। পরি 
করত জল বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষ- 
ধালয় হইতে আনয়ন করিবে, যেহেতু 
এলোপ্যাথিক ওঁধধালষে সাধারণতঃ 
যে পরিক্রত জল বিক্রীত হয়,তাঁহা ষে. 
যন্ত্রে প্রস্তুত হয় ভাহ সুগন্ধ জল প্রভৃতি 
প্রস্ততার্থও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


ভাল রূপে রাখিয়া দিলে পরিক্রত 
জল কয়েক বংসর নির্মল থাকিতে, 
পারে। “হরিন্রাবর্ণ কাচের বোতলে, 
রাখাই ভাল”-_ব্রিং হোঁঃ ফাঃ। 


প্রস্তত প্রণালী । ঝটিকা আর- 
সতের পরে বৃষ্টির জল ধরিয়া জল, 
চোয়াইয়৷ বিশুদ্ধ করিয়া! লইবে । যখন 
জল ফুটিতে থাকিবে, সেই সময়ে 
তাহার বাম্প এমন একটী নলের মধ্য 
দিয়া যাইবে, যাহার চতুর্দিকে শীতল, 
জল থাঁকিবে। এ নলের মধ্য দিয়! 
যাইবার সময়ে এ বাষ্প জলে পরিণত 
হইবে। এ জল তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ বাস্কু 
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পূর্কেহি) কাচের ছিপি বিশিষ্ট বৌতলে 
বাখিবে। 


স্বরূপ ও পরীক্ষা । ইহার কোন 
প্রকার বর্ণ, আশ্বাদন ও গন্ধ নাই। 
কাচ পাত্রে বাক্পীভূত করিলে উহাতে 
কোঁন প্রকার দাগ পড়ে না। 
নাইটেট অফ. সিলভার অথব৷ চুণের 
জল সহযোগে ইহার কোন অবস্থাস্তর 
হয়না । 

(২) স্বরায়ার । উদ্ভিজ্জরস 
যাহাতে নষ্ট হইয়া না যাঁয়,তজ্জন্ত সুরা- 
সার মিশ্রিত করা হয়। ওষধের ক্রম 
প্রস্তত করিবার জন্যও স্ুুরাসাঁর ব্যব- 
হৃত হইয়া থাকে । কাচের ছিপি যুক্ত 
বোঁতিলেই সতত স্ুরাঁসার রাখা বৈধ । 

ক। বিশুদ্ধ সুরাসার | যে সুরা- 
সারে ফিউসেল অয়েল (এমিল, প্রপিল 
ইত্যাদি) নাই ও যাহা পুনঃ পরিক্রুত 
কর! হইয়াছে, এবং যাহাতে পরি- 
ক্রত জল মিশাইয়! (সাত ভাগ স্থুরা- 
সার হইলে পরিক্রত জলের পরিমাণ 
১ ভাঁগ হইবে) উহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব হ্রাস করিয়। ৮৩. কর! হইয়াছে, 
তাহাই হোমিওপ্যাথির অন্গুমোদিত 
সুরাসার নামে পরিচিত । 


ইহ বর্ণহীন, অতি পরিষ্কার, সহজে 
দাহ, এক প্রকার সুখকর ত্রাণ 
বিশিষ্ট, আম্মাদ তীক্ষ, ও সুরার স্তায় 
ঝাঁঝাল। ইহা জালাইলে ধুমশুন্ত 
নীলবর্ণ শিখা নির্থত হইয়া থাকে। 
ধখন বিশুদ্ধ থাকে, তখন কয়েক বিন্দু 
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নাইটেট অফ সিলভার মিশ্রিত করিয়। 
উজ্জ্বল আলোকে রাখিয়া দিলে ইহার 
কোন পরিবর্তন ঘটে না। 


এই পুস্তকে পসুরাসার” বা "আল- 
কোহল” শব বিশুদ্ধ হোমিওপাথির 
অনুমোদিত সুরাঁসাঁর অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

আঃ হোঃফাঃর আলকোহল ও জাঃ 
হোঃ ফাঃর প্রং আলকোহল (বা তীব্র 
সবরাসার) একই বস্ত। যথায় এই ছুই 
প্রকার আলকোহলই ছুত্রাপ্য, তথায় 
ত্রিঃ হোঃ ফাঁঃ অনুসারে ৬০ ডিগ্রী 
ওভার প্রুফ রেন্টিফাঁয়েড ম্পিরিট 
দ্বার। ক্রম প্রস্তত করিবে। 


খ। ডাইলিউট আলকোঁহল ব। পরি- 
ক্রত স্থরাসার । আপেক্ষিকগুরুত্ব ৮৯। 
সাঁতভাগ নসুরাসার ও তিন্ভাগ 
পরিক্রত জলে ডাইলিউট আলকোহল 
প্রস্তত হয়। 

(৩) ইথার | ইহা বর্ণহীন, সহজ- 
দাহা তরল পদার্থ; ইহা! শীঞ্জ বোতল 
হইতে উপিয়া যায়। সুতরাং বোতলে 
ভাঁলরূপে বদ্ধ করিয়া শীতল স্থানে 
রাখিয়া দিবে। সুরাসার সহযোগে 
যেসকল আরক প্রস্তহ হয়, তৎসমুদয় 
অপেক্ষা ইথারসহ আরক অনেকাংশে 
শেন্ট। 

ব্রিঃ হোঃ ফাঃতে নিমলিখিত দুইটা 
তরল ভেষজবহেরও উল্লেখ আছে। 


(8) গ্লিসিরিণ। আপেক্ষিক 


গুরুত্ব ১.২৫। 


ইহা মিষ্ট, পরিফার, বর্ণহীন তরল 


৬২ 
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পদার্থ। স্পর্শ তৈলাক্ত, হার ফোন 
গন্ধ নাই। ইহাতে শতকর! ৫ ভাগ 
জল থাঁকে। জান্তব বিষ বিশুদ্বাবস্থাঁয় 
রাখিতে হইলে ইহার প্রয়োজন হয় । 
ইহা পচ-দিবারক। 


(৫) সিরপ বা সরব । ছই 
পাইণ্ট পরিক্রত জলে € পাঁউও লোফ্‌ 
স্থগার বা পবিষ্ষাৰ চিনি উত্তাপ 
যোগে দ্রবও মিশ্রিত করিয়া লও । 
শীতল হইলে, উহাতে আরও 
পবিক্রত জল মিশ্রিত কর, যেন এই 
মিশরের ওজন ৭॥* পাউও হব। 


২য়। কঠিন ভেষজব্হ :-_ 


(1) ছুপ্ধশর্করা, (7) অণুবটিকা ও 
বটিক1, (11) ট্যাব্লেট্‌ বা চাক্তি। 


(১) হুগ্ধশর্কর! ॥ ইহা ঈষৎ মিষ্ট, 
কক শি-্পর্শ, গদ্ধবিহীন,ভাস্র শর্কর। 
বিচুর্ণ প্রস্তুত কালে, এবং আরক 
মিশ্রিত চুর্ণ প্রস্তত কালে ইহা ব্যবহৃত 
হয; বোঁগীর পথ্যরূপেও ইহা ব্যবহৃত 
হইয়া থাকেন 


চা 


বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওধধালক 
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ভিন্ন ভিন্ন ক্রম প্রস্তুত করিবার 
সময়ে হইপ্রকার রীতি ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে )১-_দশমিক রীতি ও শততমিক 
রীতি । 


দশমিক রীতি । ডাক্তার 
হেবিং কূর্তক দশমিক বীতি প্রবর্তিত 
হইষাছে। প্রথম ক্রমের ওষধে, দশ 
ভাগেব এক ভাগ মূল ওষধ থাঁকে ; 
পরবর্তী প্রতোক ক্রমের ওষধে, দশ- 
ভাগে একভাগ তংপূর্ববর্জ ক্রমের 
ওষধ থাঁকে । 


দশমিক বীতি প্রকাশক চিহ্ন % 
সংখ্যার পবে ব্যবহৃত হয; যথা, 
এপিস ১৮১ এপিম ৩৮ দ্বাবা 
«“এপিস” ওঁধধের ১ম ও ৩য় দশমিক 
ক্রম ব্যক্ত হইতেছে । 

প্রথম দশমিক ক্রম প্রস্তুত কালে, মূল ওধধ 
ও তরল ভেষজবহ এবপ পরিমাণে মিশ্রিত 
করিতে ভষ্টবে, যেন প্রথম দশমিক ক্রমে 
ওঁষধের দশভাগের একভাগ মুল ওষধ হুয়। 
( প্রক্রিরা মালা দেখ।) 


ততমিক রীতি । শত- 
তমিক বীতি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎ- 
সাব প্রবর্তক কর্তৃক প্রবর্তিত । শত- 
তমিক রীতির প্রথম ক্রমের ওষধে, 
একশত ভাগের একভাগ মূল ওষধ 
থাকিবে; এবং পরবর্তী প্রত্যেক 
ক্রমের ওষধে, শতভাগের এক ভাগ 
তৎপূর্ববর্তী ক্রমের ওধধ থাকিবে । 
শততমিক রীতি বিজ্ঞাপন করিতে 
হইলে ওষধের নামের পরে কেবল 
সংখ্যা ব্যবহার করিলেই চলিবে। 
যথা এপিস ১, এপিস৩ এতছুভয় 
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সবার এপিস উষধের ১ম ও ৩য় শত- 
তমিক ভ্রম ব্যক্ত হইতেছে । 


পততমিক ক্রমের প্রথম ভ্রম প্রস্ততকালে 
মূল উবধ ও তরল ডেহজবহ এরপ পরিমাণে 
মিশ্রিত করিতে হইবে, যেন শততমিক ব্রমের 
উধধে শতভাগের একভাগ মূল উবধ খাকে। 
(প্রক্রিঘ্। দেখ; পৃষ্)। 


মূল অরিষ্ট প্রস্তত করিবার 
প্রণালী। 


। গাছ গাছড়া (বা গাছ গাছড়ার 
অংশ-_মূল, ছাল ও পত্রাদি ) হইতে 
যে আরক প্রস্তত হয় তাহাকে মূল 
আরক কহে। গাছ গাছড়ার রসে 
ওষধের সমগ্র কাধ্যকারী গুণ বিদ্য- 
মান থাকে; সেই জন্য উহাকে মূল 
অরিষ্ট কহে। শ্রী রস দীর্ঘকাল স্ুর- 
ক্ষিত রাখিবাঁর জন্য উহাতে স্ুরাপার 
মিশ্রিত করা হয়। 


যে সকল উত্ভিদ ও জাস্তব পদার্থ 
হইতে অৰিষ্ট প্রস্তত হইয়া থাকে, 
অরিষ্টেব প্রস্তত প্রণালী ভেদে তৎ- 
সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
পারে। * 


[টাটক। গাছ গাছড়া। প্রথম তিন শ্রেগীর 
অগ্তভূি ; জান্তব পদার্থ ও শুফ গাছ গাছড়! 
চতুর্থ শ্রেণী অন্ততুতি।] 

প্রথম শ্রেণী। যে সৃকল ইয়ো- 
রোপীয় গাছ গাছড়ায় প্রচুর পরিমাণে 
রস আছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই 
প্রথম শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট | সম পত্রি- 
মাণ উত্ভিজ্জ রদ ও সুরাসার যিশ্রিত 
করিয়া আরক প্রস্তুত হইয়া! খাকে। 
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হ৩/৯ 


প্রণালী! টাটক1 গাছ গাছড়। (অথবা, 
গাছের কংশ-_ূল, বন্ধল ও পরা) পরিষ্ৃত, 
চপিং যোর্ডে রাখিয়া ইন্পাত নির্পতত ছুরী 
সবার! খও খণ্ড করিরা কাটিবে। উক খণ্ড 
সকল একী গুধেজউড নির্থিত খলে রা খিয়। 
মণ্ড করিবে । এ চুর নুন হুত্রবপ্ে পুরি 
নিংড়াইয়া অথনা যন্ত্রনহযোগে নিপ্েবিত 
কারক! রম বাহির কনিকা! লইবে। আও লিষ্ক!- 
শিত রস ওজন করিয়া বোতলে বা কোব 
কাচপাতে পৃরিয়া র।খিবে। উক্ত বরণে সষ- 
পরিমাণে হুরামার় মিশ্রহ করিয়া বঈমিপ্র 
ঘন ঘন নাড়িবে। এমিশ্র যে বোতলে বাথ! 
হইবে, তাহার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়। শীতল 
অঙ্ককারময় স্বানে সপ্তাহবাল রাখিয়া দ্বিবে। 
সপ্তাহকাল পরে এ মিশ্র হাকিয়া বোতলে 
পুরিয়া % লেবেল লাগইর়1 রাখিবে। 


মূল উবধের শক্তি-ই। 


দ্বিতীয় শ্রেণী। যে সকল ইয়ো- 
রোপীয় গাছ গাছড়ায় অল্প পরিমাণ 
রস তৎসমুদয়ের অধিকাংশই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অস্তন্িবিষ্ট। স্থরাসার দার! 
আরক বাহির করিতে হয়। এ 
আরকের ওজন গাছ গাছড়ার 
ওজনের ২ অংশ হইবে। 


প্রণালী । প্রথম শ্রেণীর সায় টাটকা গাছ 
গাছড়া(বা গাছের অংশ--যুল,ব্ধল ও পত্রাদি) 
গ্ রূপে থণ্ড খণ্ড করিবে। খ সকল গাছ 
গ।ছড়ার খগ ওজন করিয়!, ই পরিমাণের জ 
ংশ নুরাদার গ্রভূণ করিবে । একটী কাচ 
পাত্রে উল্লিখিত খণ্ড সকল স্বাপনপূর্বক 
প্রয়েজনানুরাপ হুয়াসার দ্বারা মগ প্রস্তুত 
করিবে। এ সুয়াসার দ্বায়। আক্রাকৃত খঙ 
সকল উত্তম রূপে নাড়ির লইবে আঅবংশেবে 
অবশিষ্ট সুরাসারটুকুও উহার সহিত উত্তষ 
রূপে মিশিত করিষে। এ সঙ নুতন গুতর- 
| বস্ত্রে পুরি! নিংড়াইয়া এ ঈদ বোতলে 
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মুডে 


৬৪] 17 2 0971: 090] 01505. ৮767) 00071 রাখিয়া বোতলের মুপ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়] 
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270. 00700107515 ূ তুতীয় শেণীর অন্তুভূত। 


সপ্তাহকাল শীতল অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়। 
দিবে। তদনস্তর উহ! ছাঁকিয়া বোতলে পুরিরা 
বোতলের গায়ে % লেবেল লাগাইয়। দিবে। 


| মূল অরিষ্ট্রের শক্তি ₹। 


তৃতীষ শ্রেণী। আমেরিকার সমস্ত 
উদ্ভিদ ও ইধোরে।পের কতিপয় উদ্ভিদ 
গাছ 


07522760811) 4০41০ 0617 ৮618 | গাছড়ার দ্বিগুণ ওজন স্ররাপার দ্বার 


01 91001801. 


£100255- 8150] আয 00900 50৮ (6517 
01206 (017 199 01 2 1012171--70906 18 
19805 8০০.) 00 ৪. 7011) এ$ 10 (1০ 7/008১৪ 
90007 01555 1. ৬৬০) 16 7170. (9 
90০41916105 ৮৮০18106০06 2100170]- '[1076918- 
17 77150 08 0017) 57100) 701 000 51907801 
10) ৪. £19১৪ 0700) 01575 200 00161007506 
(8. ০17) 01 0)9 210010] 161) ৪00 5117) 
76 ৮৮016. 
1০1] 


[66 000 0710015 190081 
59006160 197 ও [00671516070 2, 
0970 ০9০91 71906. 111,018 [00 00) 30৭11)) 
ঠি1667) 9০৮1৪) 2100 1909] 10 4১. 


47000 91 0108 0০৮, 


01995 1৬. 16100110065 277 
[12105 2170. 7765% 0:77722 2017021, 
শ1)6 01)00018 19 016]92190 10) 5 
01703 05617 59121) 0£ 91001)01. 


| স্থরানার গ্রহণ কর। 
' | একটি কাচপারে স্থাপন পূর্বক তাহাতে 


। আরক প্রস্তত হইয়া থাকে। 


পলি, 


প্রাণালী। প্রথম শ্রেনীর অগ্তর্নিবঃ গাছ 
গাছডার ন্যায় এই শ্রেণীর টাউক] গাছ গাছড়া 
(বা গাছের অ'শ--মূল, বন্ধল ও পত্রার্দ ) 


পূর্নানু নপ সুঙ্দ্ররূপে খণ্ড খণ্ড করিবে । এ 


সকল খণ্ড ওজন করিয়1 তাহার দ্বি্ণ পরিমাণ . 
টাল্রথিত থণ্ড সকল 


গৃহীত সুরাপারের বষ্ঠাংশ মিশাইয়! মণ্ড প্রস্তবত 
করিবে; তদস্তর অবশিষ্ট অর্থাৎ ও অংশ 
হরাসার উহাতে চালিয়া উত্তমকপে নাড়িয়] 
লও। এঁ মিশ্র একটি বোতলে রাখিয়! 
বোতলের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করত; একপক্ষ 
কাল শীতল অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়। দবে। 
অবশেষে এ মিশ্র ঢালিয় ছাকিয়। বোতলে 
পুরিয়া বোতলের গায়ে % লেবেল লাগাইয়। 
দিবে | 


মূল অরিষ্টের শক্তি. 


চতুর্থ শ্রেণী । শুষ্ক উদ্ভিদ্‌ ও টাটকা 
শুষ্ধ জাঁন্তব পদার্থ চতুর্থ শ্রেণীর 
অন্তনিবিষ্ট। যে পরিমাণ পদার্থ 
লইয়। ওঁষধ প্রস্তত করিতে হইবে, 
তাহার ৫ গুণ সুরাসার সহ- যোগে 


। আরক প্রস্তত হইয়া থাকে। 


£706655727156786 0016 50056213055 11 | 


প্রণালী। উদ্ভিদ ও'জাস্তব পদার্থ শুদ্ধ 
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হইলে চূর্ণ করিয়া, টটিক! হইলে মণ 
করিয়া লইবে | উহা! ওষ্তন করিয়া 
উহার € গুণ ওজনে শুরাসার তদুপরি 
ঢালিয়া দাও । এ মিশ্র প্রস্তত হইলে বোতলে 


101 01106 11 2 075 0001 01905) 51810705 করিয়া! বোতলের মুখ উত্তমবপে বদ্ধ করতঃ 
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এক পক্ষ কাল শীতল অন্ধক্ষারময় স্থানে 


| রাখির! দিবে | দ্িনসেব মধো দুইবার কবিয়। 
1 ধ বোতল নাড়িবে অবশেষে এ মিশ্র ঢালিক! 


ছকিয়া কোতলে পুরি বোতলের গায়ে 
৭ লেবেল লাগাইয়। দিবে। 


মূল উধধেক শক্ত সঃ 
ওষ্ধের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম 
করিবার পদ্ধতি । 
স্থবিধার জন্য এই পরিচ্ছেদ তিন 
ংশে বিভাঁগ কর! যাইতেছে । 
(১ম) ক্রম প্রস্তুত করিবার প্রণালী। 
(২য়) বিচরণ প্রস্তত করিবার প্রণালী । 
(৩য়) বিচুর্ণ ক্রমে পরিণত করি- 
বার প্রণালী । 
ক্রম প্রস্তত করিবার প্রণালী। 
“হোমিওপ্যাথিক ওষধাঁলয়” শীর্ষক 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরবর্তী প্রণ।পীর 
অনুসরণ করিবে । 
দশমিক রীতি অনুসারে | 


একটী গোল নুতন স্থপরিস্কত 


 সিসিতে একটা উৎকৃষ্ট নৃতন ছিপি 


আটিয়া দাও। এ ছিপির উপরে 
ওষধের নাম ও ১ ক্রমচিহ্ন লেখ । 
তদনস্তর সিসি হইতে ছিপি খুলিয়। লও । 

যে ওষধের ক্রম প্রস্তত করিতে 
হইবে, ওষধের ধারাবাহিক তালিক। 


| দেখিয়া! সেই ওধধের ক্রম প্রস্তত 
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২1%/ও 


করিবার প্রক্রিয়া নির্ধারণ কর। এ 
প্রক্রিয়ান্থসারে যথ! পরিমাণ ওষধ 
সিসির ভিতরে ঢাল ও প্রয়োজনমত 
তরল ভেষজবহ বোতলে পুরিলেও 
যেন বোতলের ৫ অংশ খালি থাকে । 
১৮ চিহ্নিত ছিপি পুনরায় সিসিতে 
লাগাইয়। দক্ষিণ হস্তে নিসিটি ধারণ 
পূবিক বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বারা ছিপি চাপিয়া 
জোরে জোবে নিম্নমুখে সিসিটা 
নাড়িতে থাক । প্রত্যেক বার নাড়ি- 
বার সময়-বাঁম করতল পাঁতিয়া সিসিটা 
এরূপ নাড়িবে, যেন দক্ষিণ হস্ত বাম 
করতলে আসিয়া ঠেকে । প্রথম 
ক্রমের ওষধ এইরূপে প্রস্তুত হইল। 
সিসির গাত্রে ১৮% ক্রম চিহ্যযুক্ত ওষ- 
ধের নাম লিখিত লেবেল লাগাইয়৷ 
দিবে। 
দ্বিতীয় ও পরবর্তী ক্রমের ওষ 
প্রস্তুত করিতে হইলে এক অংশ পূর্ব 
বর্তী ক্রমের ওষধ ও নয় অংশ 
আবশ্তকীয় ভেষজবহ মিশ্রিত করত: 
পুর্োল্লিখিত প্রণালী অনুসারে 
সিসিটা নাড়িয়া লও । 
ডাঃ আশওয়েলের মতে সকল 
ক্রমই কাচের ছিপিধুক্ত শিশিতে রাখ 
শ্রেয়ঃ। 
শততমিক রীতি অনুসারে ক্রম 
প্রস্তত করিবার প্রণালী । 


[উধধগৃহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ কর |] 

একটা গোল স্ুপরিষ্কৃত নৃতন সিসি 
লইয়া একটী উৎকৃষ্ট নূতন ছিপি উহার 
মুখে আঁটিয়া দাও ছিপির উপরে ১ 
(শততমিক ) চিহ্নযুক্ত ওষ্ধের নাম 


কুখুস] 
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195. 


0176 01090695০06 100121100 
5100010 196 02160 01211) 2. দা211 
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পুস্তকে ওযধের ধারাবাহিক নামের 
তাঁলিকাঁতে ওয্ধ সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ 
কর ও যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ান্থসারে 
ওষধের ক্রম প্রস্তত কবিতে হইবে, 
তাহা নির্ধারণ কর। নিদিষ্ট প্রক্রিয়া 
নুসারে যথাঁপরিমাণ ওষধ সিসিতে 
পুরিষ! তাহান্ছে আবশ্তকীয় তরল 
ভেষজবহ মিশিত কব। এ সিসির 
যেন $ অংশ খালি থাকে । ১ চিন্তিত 
ছিপি পুনরায় সিসিতে লাগাইয! দাঁ৭। 
তদনন্তর দ্টপে দক্ষিণহস্তে সিসিটা 
ধারণ পূর্বক বৃদ্ধান্্লি দ্বারা ছিপি 
আঁটিয়া ধরিয়া সিসি নিয়মুখ করতঃ 
নাঁড়িতে থাঁক; নাড়িবার সময় 
প্রতোক বাঁর যেন দক্ষিণহস্ত বাম 
করতলে আসিয়। লাগে। এইরূপে 
১ম ভ্রমের ওষধ প্রস্তত হইয়া থাকে । 
১চিন্যুক্ত ওষধের নাঁম লিখিত লেবেল 
সিসির গাঁয়ে লাঁগাইযা। দাও । 

দ্বিতীয় ও পরবর্গ ক্রমের ওষধ 
প্রস্বত করিতে হইলে,পুর্ববর্তী ক্রমের 
ওঁধধের ১ ভাগ ও ৯৯ ভাগ ভেষজবহ 
মিশিত করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালী 
অনুসাঁবে নাড়িয়া লও। 

ডাক্তার আঁশওয়েল বলেন, সকল 


| ক্রমের ওষধই কাচের ছিপি যুক্ত 


সিসিতে রাখা শ্রেয়ঃ। 


(২য়) বিচুর্ণ প্রস্তুত করিবার 
প্রণালী । 

যে দিবস দিঙ্মণ্ডুল বেশ উষ্ণ ও 

শুষ্ধ থাকিবে, সেই দিবস বিচুর্ণ প্রস্তত 

করিতে হয়। যেসকল পাত্র তজ্জন্ত 


৯] 11০ 


ব্যবহৃত হইবে তৎ্সখুদয় সুপরিষ্বৃত , 
হওয়া আবশ্তক! খল শীতল 
জলে, পরে উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া 


109 700 ১০ 91001] 199 7060০0119 ূ 
0100 110 10 0) 0190 1১02 উত্তমরূশে মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লও । 
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10115 21০01011771. 190 00900:  খলে একটু স্রবাসার 
জালাঁও। একপ্রকার বিচুর্ণ প্রস্তত 
হইয়া গেলে অন্ত গ্রকার কিছুর্ণ 
প্স্তত করিবার পুর্বে প্রত্যেক 
৷ বার উল্লিখিতরূপে খল বিশুদ্ধ করিয়া 


লইবে। 
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10) ৭10 9078] 10010007195 61771) পার ৃ অন্টন্ত কঠিন। ঞ কঠিন বসত 
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1১112770877) ০0 5179514 05157001019 1151 করিতে হইলে খলের বাট আস্তি 
আস্তে ব্যবহার করিবে । মার্করি, 
গ্রেফাইটিজ ও প্লন্বমের প্রথম বিচুর্ণ 
প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণতঃ 

ৰ যে সময় লওয়! হয় তাহার দ্বিগুণ 
। সমর গ্রহণ করা আবশ্তক | 

1] 11112121175 06007 01612110100)) ফেরম মেটালিকম চুর্ণ করিতে 
8115 00 0076 17015007505 01001) 0261০ ভইলে মধ্যে মধ্যে খল উ্ করিয়। 
100 0186 10161202777 উহার আর্দতা দূর করা উচিত ৰ 
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7010 58189 (1. 2. 005 52105 05৮ 58£50) | গ্রোস্কপিক সন্টস্‌ (যথা রি ক্লুর, 


৪19501 [015001৩ [7012 0105 ৪0005012919) টিং : 
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১6 7617 ৮611 17) 00099, ভাল থাকে না। 
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ড101) : 


২।/০ 


২। বিচুর্ণ প্রস্তুত পদ্ধতি ৷ 
( ক) দশমিক রীতি মতে ৪ 


বিচুর্ণ প্রস্তত করিবার তিনটা 
অবস্থা আছে, যথা 

(১) যে ওষধের বিচুর্ণ প্রস্তুত 
করিতে হইবে, তাহার ১ গ্রেন 
| লইয়া একটা ওয়েজউড নির্শিত 
| খলে রাখ । উহাতে ৩ গ্রেন চ- 


| শর্করা মিশ্রিত কর | হস্তিদত্ত অথব। 
শৃঙ্গ নির্ম্মিত স্পেচুল। দ্বারা উত্তমনূপে 
মিশ্রিত কর। তদনস্তর একী 
| ওয়েজউড নির্ষিতি বাট দ্বারা প্র 
। মিশ্র ছয় মিনিটকাল দৃঢ়রূপে চক্রা- 
৷ কারে উত্তমরূপে মাড়িতে থাক; 
মাড়িবার সময় এ মিশ্র যেন সম্পূণ- 
রূপে চূর্ণ হইয়া ষায়। স্প্াাটুল। দ্বারা 
থল ও খলের বাট তিন মিনিট কাঁল 
চাচিয়! সমুদয় অণু তৎসমুদয় হইতে 
পুথক কর। এক মিনিট কাল এ 
মিশ্র নাড়িয়া লও। পুনরায় পুর্ব্বা- 
ম্যায়ী ৬ মিনিট কাল উহ! খলের বাঁট 
৷ দিয়া মাড়িতে থাক; পুনরায় তিন 
। মিনিটকাল খল ও খলের বাট স্প্যাটুল 
স্বার চাচিয়া অণুমকল এ সকল জিনিস 
হইতে পৃথক কর। পুনরায় এক 
মিনিটকাল এ মিশ্র নাড়িয়া লও। 
এইকপে প্রস্তুত পদ্ধতির প্রথম অবস্থা 
২* মিনিটের মধ্যে শেষ হইল । 
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২%ৎ 


(২) এ চূর্ণারুত পদার্থে আরও 
৩ গ্রেণ ছুগ্ধশর্কর। দিয়! স্প্যাটুলা দ্বারা 
ভালরূপে মিশাইয়া লও | খলের 
বাঁট দিয়া ৬ মিনিটকাল উহা! দৃঢ়রূপে 
চক্রাকারে মাড়িয়া লও। মাড়িবার 
সময় যেন এ মিশ্র সম্পূর্ণরূপ চুর্ণীরুত 
হইয়া যায়। ৩ মিনিট ধরিয়া খল ও 
উহার বাট হইতে স্প্যাটুলা দ্বার! 
সমুদয় অণু পৃথক কর। একমিনিট 
কাল এ মিশ্র নাড়িয়া লও | পুনরায় 
পূর্ববানুযায়ী ৬ মিনিট ধরিয়া এ মিশ্র 
খলের বাঁট দিয়! মাড়িক্কে থাক; পরে 
পুনরায় তিন মিনিট ধরিয়া খল ও 
উহার বাট হইতে স্প্যাটুলা দারা 
টাচিয়া সমুদয় অণু পৃথক কর । পুন- 
রায় এক মিনিট কাল এ মিশ্র নাড়িয়া 
লও । এইরূপে প্রস্তত পদ্ধতির 


দ্বিতীয় অবস্থা ২০ মিনিটের মধ্যে 
শেষ হইল। ূ 

(৩) আরও তিন গ্রেন দৃগ্ধশর্করা 
 চূর্ণীকৃত পদার্থে দিয়া! পূর্বান্থ্যায়ী 
ক্রিয়া সকল করিতে থাক। অর্থাৎ 
৬ মিনিট মাড়িয়া, তিন মিনিট খল 
চাঁচিয়। ১ মিনিট মিশ্র নাড়িয়। লও; 
পুনরায় ৬ মিনিট মাঁড়িয়া, তিন 
মিনিট খল চাঁচিয়া ও একমিনিট 
কাল এ মিশ্র নাঁড়িয়া লও । এইরূপে 
প্রস্তুত পদ্ধতির তৃতীয় অবস্থা ২০ 
মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। 
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২৩/০ 


আবশ্তকীক় বিচুর্ণ এইরূপে এক 
ঘণ্টায় প্রস্তত হইল। পরিফষার শু 
শিশিতে বিচ্রণ রাখিয়া এ শিশির 
মুখ ছিপি দিয়া আটিয়া পাত্রের গায়ে 
১৮ 1চহিত লেবেল মারিয়! রাখিবে। 

(ড।ক্তার বার্ট বলেন, অতাল্প পরিমাণ 
স্র/সার যোগে দুপ্ধশকর! ঈষৎ আর্দ্র করিয়া 
লইলে বিচুর্ণ প্রস্তুত করিবার সময় খলাদি 
চাচিয়া লইব।র অথব। মিশ্র নডিনার আবস্থু- 
কতা থাকে না, এবং বিচুর্ণ সহজে ও 
সন্দরধপে প্রস্ত্রত হয়। ) 

২» বিচুর্ণ প্রস্তুত করিতে হইলে 
১৯ বিচুর্ণের ১ গ্রেন লইয়া পুর্ব্ো- 
লিখিত প্রস্তত প্রণালীর তিনটা অবস্থ! 
সাবধানে সম্পন্ন কর। পরবর্তী বিচুর্ণ 
প্রস্তুত করিবার সময় আবার এ্রর্ূপ 
করিবে । 


পূর্ব্ব।লিখিত ব্যবস্থা সকলের অধিকাংশ 
ভাংজরের ফ্রীর্মাকোপিয়া হইতে গৃহীত 
হইয়ছে। 


(খ) শততমিক রীতি 
মতে 2 

বিচুর্ণ প্রস্তুত করিবার তিনটা অবস্থা 
আছে, যথা 

(১) যে ওষধের বিচুর্ণ প্রস্তত 
করিতে হইবে, তাহার ১ গ্রেন 


লইয়া! একটা ওয়েজউড নির্মিত খলে 
রাখ। উহাতে ৩৩ গ্রেন ছদ্ধশর্কর! 
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সপ্ত 


২/৬ 


মিশ্রিত কর। হস্ডিদস্ত অথবা শৃঙ্গ 
নির্মিত স্পেচুল দ্বারা উত্তমরূপে 
মিশ্রিত কর। তদনস্তর একটা ওয়েজ- 
উড নির্মিত বাঁট দ্বার! এ মিশ্র ছয় 
মিনিটকাল দৃঢ়রূপে চক্রাকারে উত্তম- 
রূপে মাড়িতে থাক ; মাড়িবার 
সময় এঁ মিশ্র ষেন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ 
হইয়া যায়্। স্প্যাটুলা* দ্বার খল ও 
খলের বাঁট তিন মিনিট কাল চাচিয়। 
সমুদয় অণু প্থক কর। এক 
মিনিটকাল এ মিশ্র নাড়িয়া লও। 
পুনরায় পূর্ববানুযায়ী ৬ মিনিট কাল 
উহ্হ! খলের বাট দিয়া মাঁড়িতে থাক; 
পুনরায় তিন মিনিট কাল খল ও 
থলের বাঁট স্প্যাটুলা “দ্বারা চাচিয়া 
অণুসকল খল ও বাট হইতে 
পৃথক কর। পুনরায় এক মিনিট- 
কাল প্র মিশ্র নাড়িয়া লও। এই- 
রূপে প্রস্তত পদ্ধতির প্রথম অবস্থ! 
২০ মিনিটের মধ্যে শেষ হইল । 

(২) চূর্ণাকৃত পদার্থে আরও ৩৩ 
গ্রেণ হুগপ্ধশর্কর! দিয়া স্প্যাটুলা দারা 
ভালরূপে মিশাইয়া লও । খলের 
বাঁট দিয় ৬ মিনিটকাল উহা দৃঢ়বূপে 
চক্রাকারে মাড়িক়্া লও । মাড়িবাঁর 
সময় যেন এ *মিশ্র সম্পর্ণরূপ চূর্ণাকুত 
হইয়া যায়। ৩ মিনিট ধুরিয়া খল ও 
উহ্ঠর বাঁট হইতে স্প্যাটুলা দ্বারা 
সমুদ্র অণু পৃথক কর। একমিনিট 
কাল এ মিশ্র নাড়িয়া লও । পুনরান্র 


পুরববাচছ্যায়ী ৬ মিনিট ধরিয়! এ মিশ্র 
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২৪/০ 


খলের বাঁট দিয়া মাড়িতে থাক ; পরে 
পুনরায় তিন মিনিট ধরিয়া খল ও 
সার বাট হইতে স্প্যাটুলা দ্বারা 
চাচিক্কা-স্কুদয় অথু পৃথক কর। পুন- 
রায় এক মিনিট কা এ মিশ্র নাড়িয় 
লও । এইরূপে প্রস্তত পদ্ধতির 
দ্বিতীয় অবস্থা ২* মিনিটের মধ্যে. 
শেষ হইল। 


(৩) আরও ৩৩ গ্রেন হঞ্ধশর্কর! 
এ চুর্ণাকৃত পদার্থে দিয়। পূর্বানুযাযী 
ক্ষিয়া সকল করিতে থাক। অর্থাৎ 


৬ মিনিট মাড়িয়া, ভিন মিনিট থল্‌ 
টাচিয়া ১ মিনিট মিশ্র নাড়িয়া লও; 
পুনরায় ৬ মিনিট মাড়িয়া, তিন 
মিনিট খল চাচিয়। ও একমিনিট কাল 
এ মিশ্র নাড়িয়া লও | এইবূপে 
প্রস্তত তৃতীয় অবস্থা ২* 
মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়! গেল। 


আবশ্তকীয় বিচুর্ণ এইরূপে এক 
ঘণ্টায় প্রস্তুত হইল। পরিফার শু 
শিশিতে বিচুর্ণ রাখিয়া এ শিশির 
মুখ ছিপি দরিয়া আটিয়৷ পাত্রের গায়ে 
১ চিহ্রিত লেবেল মারিয়া! রাখিবে । 

(ডাক্তার বার্ট বলেন, অতাল্প পরিমাণ 
স্ুরাসার ঘোগে ছুদ্ধশর্কর1 ঈষৎ আগর করিয়] 
লইলে বিচরণ প্রস্তুত করিবার সময় খলাদি 
চাচির লইবার অথবা মির নাড়িযার আঁবস্থা- 


কতা থাকে না, এবং খিচুর্শ সহজে ও হুল্দররূণে 
প্রস্তত হয়। ) 
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২৪৭৩ 


২ (শততমিক) বিচুর্ণ প্রস্তত করিতে 
হইলে ১ বিচুর্ণের ১ গ্রেন লইয়া পুর্ববো- 
লিখিত প্রস্তত গ্রণালীর তিন অবস্থা 
সাবধানে সম্পন্ন কর। পরবর্তী বিচুর্ণ 
প্রস্তুত করিবার সময় আবার এরূপ 
করিবে ; অর্থাৎ যে শেণীর বিচুর্ণ 
প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার পুর্বব- 
বন্তী শ্রেণীর বিচুর্ণের এক গ্রেন লইয়া 
এরূপ করিতে হইবে। 


পূর্ববে(লখত ব্যবস্থা সকলের অধিকাংশ 
হ[নিমনের ক্রনিক ডিজিস্‌ হইতে গৃহীত 
হইয়!ছে। 


৩। ঝিটুর্ণ তরলক্রমে পরি- 
ণত করিবার পদ্ধতি । 


যে ওষধের বিছুর্ণ ক্রমে পরিণত 
করিতে হইবে, সেই ওষধের ৬%বা 
৩ শেততমিক) বিচুর্ণ গ্রহণ কর। এই 
বিচুর্ণ তরল ভেষ্জবহে সহজে দ্রব 


হইয়া থাকে। . 
(ক) দশমিক রীতি 
মতে ০০7 
একটা গোল পরিস্বত নৃতন বোতল 


লইয়া উহার মুখে একটী নূতন ছিপি 
আঁটিযা দাও। এ ছিপির উপরে ৮ ৯ 
চিহ্ন বিশিষ্ট ওধধের নাম লিখি । তদ্‌- 
নস্তর বোতলের মুখ হইতে ছিপি 
খুলিয়া লও ও বোতলেয় মধ্যে ওষধের 
৬৯ বিছুর্ণের ১ গ্রেন রাখিয়া! উহাতে 


৫০ মিনিম পরিক্রত জল ঢালিয়া! দাও। 
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২৮/০ 


বোতল নাড়িয়া পরিক্রত জলে এ 
বিচুর্ণ মিশ্রিত করিয়' লও। তরদ- 
নন্তর উহাতে ৫ মিনিম সুরাসার 
মিশ্রিত করিয়া বোতলের মুখ ছিপি 
দ্বারা আটিয়] ১৭ বাব নাড়। বোতল 
নাড়িবার পূর্বে দেখিরা! লইবে, যেন 
এঁ মিশ্র বার বোতলের কেবল অংশ 
পূর্ণ থাকে । এইরূপে৮ * ভ্রম প্রস্থত 
হইল। ৮৮ চিহ্ব বিশিষ্ট ওষবের 
নাম লিখিত লেবেল প্র বোতলের 
গাত্রে লাগাইয়। দিবে । | 
(দশমিক রীতি অনুসারে ১ ভাগ পূর্ববর্তা 
ক্রমের ওষধ ও ৯ ভাগ সুরাসার লইয়! আমর 
৭৮ ক্রমত্রস্তত করিতে পারি না|) 
-- “৯ ক্রম প্রস্তত করিতে হইলে 
৮১৫ ক্রমের ১মিনিম ও ৯ মিনিম. 
পরিস্রত স্থুরাসার একত্রে মিশ্রিত 
করিয়া ১০ বার নাড়িয়া লইঘে। 
পরবর্তী ষে কোন শ্রেণীর তরল 
ক্রম প্রস্তত করিতে হইবে, তাহার 
পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমের ১ মিনিম ও 
৯ মিনিম সুরাসার মিশ্রিত করিয়া 


১০ বার নাড়িয়া লও । 

(খ) শততমিক রীতি 
মতে ৫ 

একটী গোল পরিদ্কৃত নৃতন বোতল 


লইয়! উহার মুখে একটা 'নৃতন ছিপি 
আঁটিয়াদাও। এ ছিপির উপরে ৪ 
চিহ্ন বিশিষ্ট ওষধের নাম লিখ । তদ- 
নস্তর বোতলের মুখ হইতে ছিপি 
খুলিয়া লও ও বোতলের মধ্যে ওষধের 
৩য় বিচুর্ণের ১ শ্রেন রাখিয়! উহাতে 
৫০ মিনিম পরিক্রত জল-ঢালিয়! দাঁও। 
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৩ 


বোতল নাঁড়িক পরিক্রত জলে শী 
বিচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া লও। তদ- 
নস্তর উহাতে ৫* মিনিম স্থরাসার 
মিশ্রিত করিয়া বোতলের মুখ ছিপি 
দ্বারা আঁটিয়া ১০ বার নাড। বোতল 
নাড়িবার পুর্ব্বে দেখিয়া লইবে, যেন 
এ মিশর দ্বারা বোতলের কেবল $ অংশ 
পুর্ণ থাকে । এইরপে ৪র্থ ক্রম প্রস্তুত 


হইল! ৪ চিহ্ বিশিষ্ট ওষধের 
নাম লিখিত লেবেল ত্র বোতলের 
গাত্রে লাগাইয়া দিবে। 


৫ম ক্রম প্রস্তত করিতে হইলে 
গর্থ ক্রমের ১ মিনিম ও ৯৯ মিনিম্‌ 
পরিক্রত সুরাসার ' একত্রে মিশ্রিত 


করিয়া ১০ বার নাড়িয়। লইবে। 


পরবর্তী যে কোন শেণীর তরল 


| ক্রম প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার 
৷ পুর্বব্তী শ্রেণীর ক্রমের ১ মিনিম ও 


৯৯ মিনিম স্থরাসার মিশ্রিত করিয়! 
১০ বার নাড়িয়। লইবে । 


প্রন্রিয়া-মালা । 
সুচনা । 
মূল অনিষ্ট, ক্রম, ও বিচরণ 
প্রন্তত করিতে হইলে 'ষে বস্ত যে 
পরিমাণে  শ্রহণ ঝরিতে হইবে, 
সহজে বুঝিয়া লইবার জন্য তাহ! 


390 [11105196025 370 85৪ 806 | আমর! পরবর্তী »টা প্রক্রিয়া মধ্যে 


উ০1হ0 14. 


নিবিষ্ট করিয়া! দিতেছি। 


এ ৩/ 


প্রথম প্রক্রিয়ায়. টাটকা মরস 


(অধিকাংশই ইয়েরে।পীয়) গাছ গাছড়া হইতে 
প্রস্তুত অ|রকের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 


দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প 


রর রস বিশিষ্ট (অধিকাংশ ইয়োরোপীয়) গাছ 
50 1000) 1688.72/0% 10127:18 (5150 10090] গাছড়া হইতে প্রস্তুত আরকের বিষয় লিখিত 
হইন্নছে। 


তৃতীয় প্রক্রিয়ায় টাটক1 ( সমুগনধ 
আমেরক। দেশীয় ও কতিপয় ইয়োরোপীয় ) 
গাছ গাছড়! হইতে প্রস্তত আরকের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে। 


চতুর্থ প্রক্রিয়ায় যে শুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ও 
জাস্তব পদার্থ বাঙ্গ।রে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, 
তদ্দারা প্রস্তুত ও টাটক1] জাস্তব পদার্থ 
হইতে প্রস্তত আরবের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। 

পঞ্চম প্রক্রিয়ায় উধধ প্রশ্থত কারক. 
বস্ত্র পরিশ্রত জলে দ্রধ করিয়া যে জলীদ্ 


দ্রব প্রস্তুত হয়ঃ তাহার বিষয় লিখিত 
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90108681009 11) 018611160 ০6০). রি 
হহয়ছে। 


ষ্ঠ প্রক্রিয়ায় উষধ প্রস্তুত কারক 
বস্ত ন্ুরাসারে প্রব করিয়! ষে সুরাসারীয় 
দ্রব প্রস্তুত হয়, তাহার বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। 

সপ্তম প্রক্রিয়ায় (১) শুষ্ক বধ 
প্রস্তুত কারক বন্ত সমূহ ও রেসিনইডস হইতে 
যে বিচুর্ণ প্রস্তুত হয়, সেই বিচুর্ণের বিষয়; 
ও (২) এরূপ পদার্থজাত বিচূর্ণকে তরল- 
ক্রমে পাঁযবর্তিত করিবার বিষয় লিখিত 
হইয়।ছে। 

অষ্টম প্রক্রিয়ায় (১) উষধ প্রশ্তুত 
কারক তরল বন্জাত বিচুর্ণের বিষয় ) ও (২)এ 
বিচূর্ণকে ক্রমে পরিবর্তিত করিবার বিষয় 


লিখিত হইয়াছে। 
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17929 0 242/82 27//4£20%5 ০% £%2 
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ও জান্তব পদার9৫থ-জাত বিচুর্ণের বিষয়; ও (২) 
& বিচুর্ণকে ক্রমে পরিবন্তিত করিবার বিঘয় 
লিখিত হইয়াছে। 


ওষধের মূল অরিষ্ট বা কোন ক্রম 
প্রস্তুত করিতে হইলে, “ওষধের 
তালিকাগ্র (পৃঃ ১১২১) উক্ত 


( গুঁষধধ কোন্‌ প্রক্রিয়া ভূক্ত, তাহা ঠিক 


কর) পরে এ প্রক্রিয়া মতে উক্ত 


ওষধের মূল অরিষ্ট বা ক্রম প্রস্তত 
কর। 


"ওষধ গৃহ”, “মুল অরিষ্ট প্রস্তুত 
পদ্ধতি” “ওষধের ক্রম প্রস্তত পদ্ধতি” 
শীর্ষক প্রবন্ধ গুলিও পাঠ করিয়া 
লইবে। 


প্রক্রিয়া ১-__-অরিষ্ট। 
ওষধের শক্তি, ২। 
(১) মূল অরিষ্ট। 


উদ্ভিদের রস ও সুরাসাঁর সমপরি' 
মাণে লইয়! প্রথম শ্রেণীর প্রণালী 
মতে আরক প্রস্তত করিবে। (পৃঃ 
২৬/৯). 

(২) দশমিক রীত্যনুসারে ক্রম । 
“তরল ক্রম-করিবার পদ্ধতি দশমিক 
রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ. কর 
( পৃঃ ২।/৯ ১, এবং 
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17211711501 411009 21001)01) 5110 
০ 006217 10 01011705 01 0১6 
[5 0115001 0£ 05 ৫157 

৪00 7 10101100105 [যু 0110- 
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[00101111005 01 055 270 411801017 
940৩ 4105; 


৩৩/ ও 


আট মিনিম পরিশ্রুত স্ুরাসারে 
২ মিনিম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত কর, 
তবেই ১৯ ক্রমের ১৭ মিনিম ওঁষধ 
প্রস্তুত হইল। 

৯ মিনিম পরিক্রত স্বরাসারে ১ 
মিনিম ১৮ ত্রমের ওযধ মিশ্রিত কর, 
তবেই ২ * ক্রমের ১০ মিনিম ওধধ 
প্রস্তুত হইল। 


৯ মিনিম পরিক্রত স্ুরাসারে ১ 
মিনিম ২ ৮ ক্রমের ওষধ মিশ্রিত কর, 
তবেই ৩৯৮ ক্রমের ১০ মিনিম ওষধ 
প্রস্তত হইল । 

পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তত 
করিতে হইলে, ৯ মিনিম স্থরাপারে 
তৎপূর্ববস্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ 
মিশিত করিবে, তবেই প্র ক্রমের 
১০ মিনিম ওষধ প্রস্তত হইবে। 

(৩) শততমিক রীত্যন্ুসারে ভ্রম । 

“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি শত- 
তমিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২1%০ ১, এবং 

৯৮ মিনিম পরিক্রত স্থরাারে ২ 


মিনিম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত কর, তবেই 
শততমিক ১ ক্রমের ১** মিনিম ওষধ 
প্রস্তুত হইল। 

৯৯ মিনিম সুরাসারে ১ ত্রমের 


১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 


২ ক্রমের ওষধের ১** মিনিম প্রস্তত 
হইল। 
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ঘট ৫ 


৯৯ মিনিম সুরাসারে ২য় ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৩য় ক্রমের ওঁষধের ১০ মিনিম প্রস্তত 
হইল । 

পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তত করিতে 
হইলে ৯৯ মিনিম স্ত্ররাসারে তৎ- 
পূর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম গুষধ মিশ্রিত 
করিবে, তবেই এ ক্রমের ১০০ 
মিনিম ওষধ প্রস্তত হইবে । 


প্রক্রিয়া ২__অরিষ্ট। 
ওষধের শক্তি, ২। 
(১) মূল অরিষ্ট। 

১ ভাগ গাছ গাছড়ায় (গজনে) ২ ভাগ 
স্থরসার মিশিত করিয়া! গাছ গাছড়। 
হইতে দ্বিতীয় শেণীর প্রণালী পৃঃ২৬/০) 
মতে আরক নিষ্কাশিত করিবে। 

(২)দশমিক রীতি অনুষারে 
ক্রম । 


“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি 
দশমিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাৰ 
অভিনিবেবশ সহকারে পাঠ কর 
( পৃঃ ২1০ ), এবং 

আট মিনিম পরিক্রুত স্ুরাঁসারে 
২ মিনিম মূল অরিষ্ট মিশতি কর, 
তবেই ১৮" ক্রমের ওষধের ১০ 
মিনিম প্রস্তত হইল। . 

৯ মিনিম পরিক্রত স্ুরাসারে ১ 
মিনিম ১৯ ক্রমের ওষধ মিশিত কর, 
তবেই ২৯ ক্রমের গুঁধধের ১০ 
মিনিম প্রস্তত হইল। 
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৩1/5 


৯ মিনিম সুরাঁসার়ে ১ মিনিম 
২৮ ক্রমের ওষধ মিশ্রিত কর, 


তবেই ৩% ক্রমের ১* মিনিম 
ওষধ প্রস্তত হইল । 
পরবর্তী কোন ক্রম গ্রস্ত 


করিতে হইলে, ৯ মিনিম সুরাসারে 
তাহার পূর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম 
ওষধ মিশিত করিলে এঁ ক্রমের ১* 
মিনিম ওঁষধ প্রস্তত হইবে। 


(৩) শততমিক রীতি অনু- 

সারে ক্রম। 

“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি 
শততমিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রবন্ধ 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২% ), এবং ূ 

৯৮ মিনিম পরিক্রত স্থরাসারে 
২ মিনিম মূল আরক মিশিতি কর» 
তবেই ১ম (শততমিক) ক্রমের 
ওধধের ১০* মিনিম প্রস্তত হইল ॥ 

৯৯ মিনিম স্থরাসারে ১ ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশিত কর, তবেই 
২ ক্রমের ওষধধের ১০০ মিনিম 
প্রস্তুত হইল। 

৯৯ মিনিম স্ুরাসারে ২য় ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৩য় ক্রমের ওধধের ১** মিনিম 
প্রস্তুত হইল। 

পরবর্তী কোন ক্রম প্ররস্তত 
করিতে হইলে, তৎপূর্ববর্তী ক্রমের ১ 
মিনিম ওষধ ৯৯ মিনিম সুরাসারে 
মিশ্রিত করিবে) তবেই এ ক্রমের 
১০* মিনিম ওুঁষধ প্রস্তত হুইবে। 


11৬ 


চ0711101,4 ৪.--11170106, 


0000৮ ০0৫ 000 2১0%677 5. 
(1) 710101)61--117700819, 


[7210976 61১০ (100601601 ৮5 
[91776 ৮510 2 0215 (05 ৯5121) 
01810910100 ॥ [92109 ৬ 121)0) 
০002 [91910 ৪00০0101175 09 1176 


4:79255 11) 01959] 11. (1১ ৯৬1)- 1 


(2) 0115010105 01) (1)6 
])9011779,1 908,109, 


09121011  1990 072 410015 


01) 11029101122 27724. 
10507 //2 29227742১৫2 
(9. 5৮11), 9110 


৪00 0 11)11)1009 ০ 019 170001)61 
00110001501 050 0105 609 4 001- 
111110506 011005 51001)01, ৪170 
৮০৪. 0105517) 10 17117117501 009 
[20110061010 01 085 015) 


900 71031101]) 01 02 1 0110- 
$191 01 002 01059 9 11011)1)5 
০1 011805 91001)91) ৪100 70 ০00- 
£2]7 10101101175 01006 25 0119- 
0০ 01 00০ 9185 ) 

9৫0. 1 00110110106 2 8118- 
1017 01 000 0105 60 9 [011)1005 
0? 81001,01) 200 00 00691 10 
101171705 01 00৩ 30118002০01 
1১2 015) 


01210916211 500০0560106 01]৮- 
0925 07 80017151110 01 005 


৩15/৬ 


প্রক্রিয়া ৩__অরিষ্ট। 
ওষধের শক্তি, &। 
(১) মূল অরিষ্ট। 

এক ভাগ গাছ গাছড়ায় (ওজনে ) 
২ ভাগ স্থরাসার মিশ্রিত করিয়। গাছ 
গাছড়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণালী 
(পৃঃ২।০) অনুসারে আরক প্ররস্তৃত 
করিবে। ৰ 

(২) দশমিক রীত্যনুসারে ক্রম। 

“পশমিক রীতি মতে তরল ক্রম 
করিবার পদ্ধতি” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ 
কর (পৃঃ ২/০ ), এবং 

৪ মিনিম পরিক্রত" সুরাসারে ৬ 
মিনিম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত কর, 
তবেই ১১ ভ্রমের ১০ মিন্ম ওষধ 
প্রস্তুত হইল। 

৯ মিনিম পরিক্রুত সুরাসাঁরে 
১১ ক্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত 
কর, তবেই ২৮ ক্রমের ১০ মিনিম 
ওষধ প্রস্তত হইল । 

৯ মিনিম সুরাসারে ২৮ 
ত্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত 
কর, ভবেই ৩৮ ক্রমের ১০ মিনিম 
ওষধ প্রস্তুত ছইল। 


পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তত 


(করিতে হইলে ৯ মিনিম সুরাসারে 


তৎপুর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ 


| 715০5৫1775 01106008690 9 10101175 মিশ্রিত করিবে, তবেই এ ক্রমের ১ 


01891501801, 


মিনিম ওষধ গ্রস্তত হইবে। 
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[1:50249 911 57100663175 0110.- 

10705 10% 900100 ] 10011)1]) 91 
06 19120601076 011061010 €০ 99 
17)1101005 01 21001)01, 


£07111014 4.710000579, 


48050006০06 078 009], 
রি 


10- 
(1) 110001197 711000929, 


11500919015 0006015 10) 5 
[0815 (07 12110 ০0121001801, 60 
[02106 006 61761 0151064 (01- 
8810) 50105691708, 20001011150 
7০/27/5265 201 01555 1৬ 
(0, ১:31), 


৩৬২ 


(৩) শততমিক রীতানুসারেক্রম | 

“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি শত- 
তমিক রীতি মতে”? শীর্ষক প্রস্তাব 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২।%* ১), এবং 

৯৪ মিনিম পরিক্রত স্ুরাসারে 
৬ মিনিম মূল অনিষ্ট মিশ্রিত কর, 
তবেই ১ শততমিক ক্রমের ১০০ 
মিনিম ওষধ গ্রস্ত হইল । 


৯৯ মিনিম স্ুরাসারে ১ 
১ মিনিম ওষধ মিশিত কর, 
২য় ক্রমের ১০ মিনিম ওষধ 
হইল । 

৯৯ মিনিম সুরাসারে ২য় ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৩য় ক্রমের ওঁষধের ১০০ মিনিম 
প্রস্তুত হইল। 

পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তত 
করিতে হইলে ৯৯ মিনিম সুরাসারে 
তৎপূর্ববর্তী ত্রমের ১ মিনিম ওষধ 
মিশ্রিত করিবে, তবেই 'এ ক্রমের 
১০৭ মিনিম ওষধ প্রস্তত হইবে । 


প্রক্রিয়া ৪__অরিষ্ট। 
ওষধের শক্তি, বন । 
(১) মূল অকিষ্ট, 

অতি লুক্মাংশে বিভক্ত জান্তব 
ও উদ্ভিজ্জ সমূহের ১ ভাগ (ওজনে ) 
এবং ৫ ভাগ স্থরাসার মিশ্রিত করিয়া 
চতুর্থ শ্রেণীর প্রণালী মতে আরক 
প্রস্তুত করিবে । 


ক্রমের 
তবেই 
গ্রস্ত 


1৬ 


10117000179 00 1019 
1)601708] 90819, 


(2) 


02161000117 1280 005 £161019 
01) 42920 1০ 2222 £)2///20%5 0% 
£/4 77227722967 (00, সসস৮11), 

17216 076 15 01100101715 105 
52100 8.9 (09 177001761-01000816 ০6 
0172 01710, 17208050 107061191-611000- 
00016 11) (1015 02,568 001115115 নট 
0100 011011021 0102) 565 £72445$ 
17 01555 1৬ (00. সসএডে1), 


2:00 11001101106 00০ 19 0110- 
6101) 00 09 10711100501 21001901) 
200 001 0136510 10 122101075 ০1 
10)9 23 1106101) ) 

2700. 11701117701 008 2010 
€101) 0 91100110115 016 2100101 
৪170 70001005111 10 10110100901 
07০ 39 01100010 ; 

[01510916211] 51702900175 01107 


11005 109 2:001115 1 00101107 01 07 
[0:5060176 01180020 60 910101075 


01 21001)01, 


(9) 701100119 017 009 
(097)109911778,1 90819. 
081608117 1580 0) 4101616 ০0 
17020 £0 242/62 £721/20%5 0% %2 


(97725274121 562/6 (0. সযএড10) 
2170 


200 10101010501 012 0000001- 
01000515 00 90 £01101105 06 8100- 
1701) 274 ০৫ 00620 1090 
10110110901 025 150 011861010) 


৩* 


(২) দশঘিক রীতি মতে ক্রম। 
প্দশমিক রীতি মতে তরল ক্রম 
করিবার পদ্ধতি” শীর্ষক প্রবন্ধ অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ কর (পৃঃ২/০)। 

এস্থলে মূল অরিষ্ট ও ১৮ ক্রম 
একই | যেহেতু এস্থলে মুল উধধের 
শক্তি, কল (পৃঃ ২*)। 

৯ মিনিম" সুরাসারে ১ মিনিম 
১৮ ক্রমের ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
২৮ ক্রমের ১ মিনিম ওষধ প্রস্তত 
হইল। 

৯ মিনিম স্থরাসারে ২ * ক্রমের 


১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৩১৮ ক্রমের ১* মিনিম ওষধ প্রস্তুত 


হইল। 

পরবর্ী কোন ক্রম প্রস্তত করিতে 
হইলে, ৯ মিনিম স্ুসাসারে তৎ- 
পূর্ববন্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ 
মিশ্রিত করিবে, তবেই এ ভ্রমের 
১* মিনিম উষধ প্রস্তত হইবে। 


(৩) শততমিক রীত্যন্থুসারে ক্রম । 


“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি শত- 
তমিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব 
অভিনিবেশ" সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২৮০ ১, এবং 

৯* মিনিম স্ুরীসারে ১০ মিনিম 
মূল অরিষ্ট মিশ্রিত কর, তবেই 
শততমিক ১ ক্তমের ১** মিনিম ওষধ 
প্রস্তুত হইল। 


1511. 


400 1 10101101035 156 0110- 
01010 €9 90 121101)5 01 21001)91 
2150 7০৮: 00651) 700 03110110501 
0১5 2150 011010101 ; 

4১00. [ 20110) 01 076 209 0115- 
101) 60 9০9 07110117501 21001/01) 
8100 ০08. 01069810100 1001111075 ০৫ 
€)5 21001106100 , 

[1610918 911 50502004175 411- 


00105 707 20010 11010117701 075 


০ 099 


[70:20201175 ৫111161012 
117111175 06 2.1001)01, 


(2) 70717 07,8 25-29-9018 0107)5, 
£0000থ6 ০1 01007005৮01 +- 
(৫) 90977 ১০10000, 

[015501৮9 হ 70206 (05 ৮৮০15106) ০£ 
(1) 10050101179]. 511105600০2 17 9 
[0815 00 ৮/6121/0 ০ 015011150 
ড/951. 

(2) 7011909209 010. 619 10690177091 

90810, 

081900117 1680 0৩ 4১10415 
01 £7226 £0 2722 2)8/%207%5 ০2 
£/%2 £)22772/ 942 পু, সস), 

[761৩ 03০ 20011860017 195 006 
58102 53 0)2190101010779 10202159 
4116 901061077 [7 0015 09,56 007- 

105 ও 01 0)9 01151091018. : 


৮111 পু 


৩), 


৯৯ মিনিম স্থরাঁসাঁরে ১ ক্রমের 
১ মিনিম গুঁষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
২ ক্রেমের ওষধের ১০* মিনিম 
প্রস্তুত হইল। 

৯৯ মিনিম স্থরাসারে ২য় ক্রমের 
১ মিনিম ওবধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৩য় ক্রমের ওষধের ১০০ মিনিম প্রস্তত 
হইল । 

পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তুত করিতে 
হইলে, তৎপূর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম 
ওষধ ৯৯ মিনিম স্ুরাসারে মিশ্রিত 
করিবে, তবেই এ ক্রমের ১০০ 
মিনিম ওষধ প্রস্তত হইবে ! 

প্রক্রিয়া ৫ক- দ্রুব। 


ওষধের শক্তি কু । 


(১) জলীয় দ্রব। 
৯ ভাগ পরিক্রত জলে ৯ ভাগ 
ওষধ ভ্রব কর। 


(*) দশমিক রীতি অনুসারে 
ক্রম। 


“ক্রম প্রস্তত পদ্ধতি দশমিক রীতি 
মতে” শীর্ষক প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহ- 
কারে পাঠ কর (পৃঃ ২/০ )। 


জলীয় দ্রব ও ১৮ ক্রম এস্থলে 
একই, যেহেতু এই জলীয় দ্রবে 


মূল ওধধ আছে। 


রঃ 111$ 


4004 1 10101170105 10 ৫187 
0017 00 09 10111107501 01501160 
12:01 2104 900 00211 10 101017 
175 01 05 25 01101010100 

400. [10117100100 2 0110 
(101) (00171011775 01 0118166 ৪100- 
1101) 2100 700 00011) 10 0)11)1005 
01002 2% 011061010 

4094 7 [01011001006 2 ৭18- 
102, 1০ 09 10110100901 21001)01 
2170 00 00510 10 00101105 0:£ 
(1) 4: 0110001 ) 


[0161916 ৪11 151100690178 01101- 

10205 07 2001170 7 10110108 01 
06 0:50601105 40110000009 
0)11)1005 ০1 21001)01. 


(3) 70115110179 01) 009 
06170991778 99819, 
09159115 1650. 05 410015 
071 47020 £2 24122 20/74/2075 


0 2%6  027%/25272/ 52272 
(0. ১৮111), 200 


9:00 70 10101105 01015 ৮1261 
50106101000 00 17717177901 015- 
01160 8661 20 ৮00 90017 [00 
10100100506 005 75601100101) ; 


200 1 11011011001 022 151 0110- 
1011 01 006 4185 00 99 1710710)5 
0: 810091)01, 200 %00. 0106810 [0০0 
10717110501 035 270 0110607 ; 


৩/%/$ 


৯ মিনিম পরিশ্রত জলে ১৯ 
ক্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, 
তবেই ২৮ ক্রমের ১* মিনিম ওঁষধ 
প্রস্তুত হইল। 

৯ মিনিম পরিক্রত সুরাসারে ২১৫ 
ক্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, 
তবেই ৩৮ ক্রমের ১* মিনিম ওষধ 
প্রস্তুত হইল। 


৯ মিনিম সুরাসারে ৩৮ ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত কর, তবেই 
৪১ ক্রমের ১* মিনিম ওষধ হইল । 

পরবর্তী কোন ক্রম প্রস্তত করিতে 
হইলে ৯ মিনিম সুরাসারে তৎপূর্বব্তী 
ক্রমের ১মিনিম ওঁষধ মিশ্রিত করিবে, 


তবেই এর ক্রমের ১০ মিনিম ওষধ 
প্রস্তুত হইবে। 


(৩) শততমিক রীত্যন্ুসারে 
ক্রুম। 


“তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি শত- 
তমিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 


| (পৃঃ ২%* ), এবং 


৯* মিনিম পরিক্রত জলে ১*' 
মিনিম মূল অরিষ্ট মিশ্রিত কর, 
তবেই, ১ ব্তিতমিক ক্রষের ১০০ 
মিনিম ওষধ প্রস্তত হইল 1 

৯৯ মিনিম স্থরাসানে ১ ভ্রমের 
১ মিনিম ষধ মিশ্রিত কর, ভাবেই 


২ ভ্রমের ১৯* মিনিম ওষধ প্রস্তত 
হইল: । 


11% 
6991৩ 211 58050650102 011]8- 
0101005107 2001076 [:1011010) 01 
06 19160০60109 01100) 60 99 


10110100901 8100101, 


0818 07.8 ১-০--9০018610789, 
4১120000601 0105 0০৬61, ব্টিত' 


(.) দা৪০0 9০1 80025, 


11550161721 (95 »512186) 
০1006 10760101791 50105091709 11 
09 12115 (07 6151)0 0£ 0150111- 
০৫ 19101 


(2) 7021000299 01 609 
109017081 59816. 


02516108117 1550 005 41005 
010 17020 £0 142/2 £74/12%5 ০% 
£/ 27462771211 562 00. সস), 

7০1০ 015 25 0110600 15 £৩ 
58177 25 [172 9017801070, 1609036 
0) 50100102010) 0015 0959. ০017- 
19175 হত ০ 615: 011511791 
01710; 

৪00 7 1071717010০ 25 0110- 
01017 60০ 09 10101179501 01105 
21001701) 210 ৮০৪ 0101211) 20 
001771005০1 006 3%. 90110601917 3 

800 1+100107110 01 015 3% 0৮ঘ- 
001) €০ 09: 021778799 ০6 21091701, 
20 70 0010980610 08070005 08 


07৮ 4%৫ ৫1806101 ; 


1৬/5 


পরবর্তী কোন ক্রম: প্রস্তত 
করিতে হইলে ৯৯. মিনিম সুরাসারে 
ততপূর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ 
মিশ্রিত করিবে, তবেই এ ক্রমের 
১০* মিনিম ওঁষধ গ্রস্তত হইবে । 


প্রক্রিয়া ৫খ- দ্রেব। 
ওষধের শক্তি, 5ঠল। 


(১) জলীয় ডুব । 
৯৯ ভাগ পরিক্রত জলে ১ ভাগ 
ওষধ দ্রব কর। 


(২) দশমিক রীতি মতে ক্রম। 


তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি, 
“দশমিক রীতি মতে” শীর্ষক 
প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ২1/০ )। 

স্থলে ২৮ ও জলীয় দ্রব একই ॥ 
যেহেতু এই জলীয় দ্রবে মূল ওষধ 
ঠন অংশ আছে। 

৯ মিনিম পরিক্রত সুরাসারে ২.৯ 
ক্রমের ১ মিনিম মিশ্রিত কর, তবেই 
৩৯৮ ক্রমের ১* মিনিম ওষধ প্রস্তত 
হইল। 

৯ মিনিম সুরাসারে ৩৮ ক্রমের 
১ মিনিম মিশ্রিত কর, তবেই ৪৯ 
ক্রমের ১৭ মিনিম ওধধ গ্রস্ত 
হইল। 


[য 80 


70150215211 50০০9901178 0110- পরবর্তী কোন ক্রম গ্রস্তত করিতে 
(10105 19 94010 7 10101100105 হইলে, ৯ মিনিম সুসাসারে তৎ- 
পূর্ববর্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ 


15020110 ৫117161017 10 0 0011)10)3 
রত মিশ্রিত করিবে, তবেই এর ক্রমের 





04 21001)01. ১০ মিনিম ওধ প্রস্তত হইবে । 

(8), 21150005 009 | (৩) শততমিক রীত্যনুরারে ক্রম । 
06109517778] 90819, 

তরল ক্রম করিবার পদ্ধতি শত- 





021200115 109,0 0১০ 4১101015 0 


] 
তমিক রীতি মতে” 
47029 £০ 21216 1)1/71075 0% 2৫ ূ শীর্ষক প্রস্তাব 


অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২০ 01 
এস্কলে ১ ক্রম ও জলীয় দ্রব 


(51252757962 (0. সসস৮111), 


77016 00015 011061010 15 019 
5200 2.5 [110 901010101, 002090 
002 90101010 11) 0015 0259 000- একই, যেহেতু এই জলীয় দ্রবে মূল 


[2105 শত ০0:00 011010721 ওষধ ১৮০ অংশ আছে রা 
010) 


৪00 1010170110৩ 190 ৯৯ মিনিম পরিক্রত স্বরাঁসারে 
01190601০99 101171095০১ ত্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশিত 
21091101, 0170 5০0 906240 [0০0 করিলে ২ ক্রমের ১০* মিনিম ওষধ 
17110100501 055 2170 01100101 ) প্রস্তত হয়। 


৪00 7 71011001090 200 0110- ৯৯ মিনিম পরিজ্রত হুয়াসারে 
101) €০ 99 1010105 ০ ৪1০০1০1, | ২ ক্রমের এক মিনিম ওষধ মিশ্রিত 
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076 310 011101017 ) প্রস্তুত হয়। 
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1011)1105 01 শান রা মিলিম ওষধ মিশিত,করিবে |. 
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47000117601 0706 006] বটে, 


() 87190180110 90]110119, 


[01550156 হ 7216 (0 915100 1: 


01 005 1006010112] 91710962009 11) 
9 08165 (95 ৮518176) 91 21001)0]. 


(2) 70810001779 01) 009 
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400 11201011706 605 15 017 
10101 10 91771171005 01 21091)01, 
2170 ০00 006210 109:10011)1075 
০01 250 011106101 ) 

র্‌ [0190916 211 002  500620105 
&1100005 7 500105 7 100110117 
০৫0১০ 01760201715 011006100৮০ 9 
79110110501 ৪1001)01. 


(3) 0118000৭011 0019 
09700891709] 50916. 


021600119 1680 005 4101015 
011 47020 £০ 71212 772/%//2075 
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(১. সয5111), 210. 





ক 0. নু. 0, ৮9601110061005 2 7091769, 


৩%/। 
প্রক্রিয়া ৬-ক--দ্রব। 


ওধষধের শক্তি), ৮ 
(১) সুরানারীয় দ্রব। 


১ভাগ ওউষধ ৯ ভাগ (ওজনে ) 
স্রাসারে মিশ্রিত ও দ্রবীভূত কর। 


(২)দশমিক রীতি অনুসারে 


ক্রম | 
ক্রম প্রস্তত পদ্ধতি দশমিক রীতি 


মতে” শীর্ষক প্রস্তাব অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ কর (পৃঃ ২।/০)। 

এস্থলে ১৯ ক্রম ও স্ুরাসারীয় দ্রব 
একই, চিন এই স্থুরাসারীয় দ্রবে 
মূল ওষধ 5৯ অংশ আছে। 

৯ মিনিম স্থরাসারে ১৮ ক্রমের 
এক মিনিম ওষধ মিশিত করিলে ১৯ 
মিনিম ২৮ ভ্রমের গুঁষধ প্রস্তত হয়। 

পরবর্তী কোন ক্রমের ওষধ 
প্রস্তুত করিতে হইলে, ৯ মিনিম সুরা- 
সারে তৎপূর্বরবর্তী ক্রমের এক মিনিম 


ওষধ মিশিত করিয়া এ ক্রম প্রস্তত 
করিবে। 


(৩) শততমিক রীতি অনু- 

পারে ক্রম। 

“ক্রম প্রস্তত পদ্ধতি শততমিক: 
রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর। 
( পৃঃ ২1% ), এবং 


*. লা হোঃ ফাঁঃর মতে ২ ভাগ লইবে। ' 
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£1001)0110 90101010179, 
[15501৮6 £ 7811 (0 96121)0 
০1006 106501011798] 57010502709 11 
99 109105% (99 %/915100 01 ৪1০০- 

1701, 


(2) 70110100719 07) 076 
109011009] 50919. 
021610117 1620 05 4161016 
02 42020 444 
295 0% £%2 27271219674 
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ক 69 09705 800020108 00 0. 8.৮, 


£702/7/- 


৩/০/৬ 


৯০ মিনিম স্থুরাসারে ১* মিনিম 
স্থরাসারীয় দ্রব মিশ্রিত করিলে 
১ ক্রমের ১০ মিনিম ওষধ প্রস্তত 


[ হয়। 


৯৯ মিনিম স্থরাসারে ১ ব্রমের 
১ যিনিম ওষধ মিশ্রিত করিলে 


২ ক্রমের ১** মিনিম ওষধ প্রস্তুত 


হয়। 
পরবর্তী কোন ক্রমের ওষধ 
প্রস্তত করিতে হইলে ৯৯ মিনিম 


সুরাসারে তৎপুর্ববর্তী ক্রমের ১ 
মিনিম ওষধ মিশিত করিবে। 


প্রক্রিয়া ৬-খ-_দ্রেব | 
ওষধের শক্তি, | 
(১) সুরানরীয় দ্রব। 
এক ভাগ. ওষধ ৯৯ ভাগ* 
(ওজনে ) সুরাসারে মিশ্রিত.ও দ্রবী- 
ভূত কর। | 
(২) দশমিক রীত্যনুবারে ক্রম 
“ক্রম প্রস্তত : পদ্ধতি দশমিক 
রীতি মতে”, শীর্ষক প্রস্তাব অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ কর (পৃঃ ২/*)। 
এস্থলে ২৯. ক্রম ও সুরাসারীয় 
ভ্রবএকই, যেহেতু এই সুরাসারীক় 
দ্রবে মূল ওষধ ৯০ আশ আছে।, 


* জা? হে ফাঃর মতে ৫* ভাগ। 
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(6) 1279 90098006, 


161 0015 50105081)065 215 
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16 08 01006 10115 (2015) 
510010 11) 21] 85565 706 501)51001- 
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0106, 


৩/৬/৬ 


৯ মিনিম সুরাসারে এক মিনিম 
২৮ ক্রমের গুঁধধ মিশ্রিত করিলে 
৩৮ ক্রমের ১ মিনিম ওধষধ প্রস্তত 


হয়। 
পরবর্তী কোন ক্রমের ওধষ প্রস্তত 
কালে, ৯ মিনিম স্থুরাসারে তৎপূর্ব- 
বর্তী ক্রমের ১ মিনিম ওষধ মিশ্রিত 
করিবে । 
(৩) শততমিত রীতি অনুনারে 


ক্রম | 
“তরল ক্রম প্রস্তুত পদ্ধতি শতত- 


মিক রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব 


অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর 
(পৃঃ ২%০) 
এস্থলে ১ ক্রম ও স্ুরাসারীয় দ্রব 
একই, যেহেতু এই স্বরাঁসারীয় দ্রবে 
মূল ওষধ ৮ অংশ আছে। 
৯৯ মিনিম স্থরাসারে ১ ক্রমের 
১ মিনিম ওষধ মিশিত করিলে 
২ ক্রমের ১*০ মিনিম ওষধ প্রস্্ত হয়। 
পরবস্তী কোন ক্রমের ওষধ 
ক্রম প্রস্ততকালে ৯৯ মিনিম সুরাসারে 
তৎপুর্ববস্তী ক্রমের ১ মিনিম ওঁষধ 


মিশ্রিত করিবে। 
প্রক্রিয়া ৭__শুক্ষ পদার্ঘজ 
বিচুর্ণ। 


(১) শুক্ষ মূল ওষধ। 
এই শেশীর মূল ওঁষধ হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসকদিগের দ্বারা 
প্রায়ই প্রয়োগ হয় না। 
শুক মূল ওষধ ( অমিশ্র ) আদর্শ 


ধরিয়! ওষধ সমূহের শক্তি পরিমাণে 
গণনা করিতে হয়। 
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(২) দশমিক রীতি অনুসারে 

বিচুর্ণ। 

“বিচুর্ণ প্রস্তত পদ্ধতি দশমিক 
রীতি মতে” শীর্ষক প্রস্তাব অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ কর, 
€ পৃঃ ২1/০)। 

৯ গ্রেন ছুগ্ধ শর্করায় ১ গ্রেন মূল 
শুষ্ক ওষধ মিশ্রিত করিলে ১০ গ্রেন 
১৯ বিচুর্ণ প্রস্তত হয়। 

২৮ বা পরবর্তী কোন ক্রম 
প্রস্তুত করিতে হইলে ৯ গ্রেন হুগ্ধ 
শর্করায় তৎপূর্ববন্তী বিচুর্ণের ১ গ্রেন 
ওষধ মিশিত করিবে । 

(৩) শততমিক রীন্তি অন্ুনারে 
বিচুর্ণ। 

“বিচুর্ণ প্রস্তত পদ্ধতি শততমিক 
রীতি মতে”, শীর্ষক প্রস্তাব অভি- 


নিবেশ ৯৬ ৯৮ (পৃঃ ২।৩/০)। 
৯৯ ৫গ্রন রার ১ গ্রেন মুপ 
শুফ ওষধ মিশ্িত করিলে ১ম 


বিচুর্ণের ১০০ গ্রেন ওষধ প্রস্তত 
হয়। 
২ বা পরবর্তী কোন বিচুর্ণ 


প্রস্তত করিতে হইনে, ৯৯ গ্রেন হুগ্ধ 
শর্করায় তৎপুর্ববন্তী বিচুর্ণের ১ গ্রেন 
ওষধ মিশ্রিত করিবে । 


মন্তব্য £--দশমিক ও শততমিক 
রীতি অনুসারে বিচুর্ণকে ক্রমে পরিণত 
করিতে হইলে “বিচুর্ণকে” তরল ক্রমে 


পরিণত করিবার পদ্ধতি শীর্ষক প্রস্তাব 
পাঠ করিবে (পৃঃ ২০৩২ )। 


1য় 


৪/০ 


৪₹০087107,8 ৪.776075800 প্রক্রিয়া ৮ তরল পদার্থের বিচুর্ণ। 
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(১) মূল পদার্থ । 


এই শ্রেণীর মূল অরিষ্ট হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রায়ই প্রয়োগ 
করেন না। 
(২) দশমিক রীতি অনুসারে 
বিচুর্ণ। 
* বিচুরণ প্রস্তুত পদ্ধতি দশমিক রীতি 
সহকারে পাঠ কর (পৃঃ ২।/০)। 
৯ গ্রেন হুদ্ধশর্করায় ১ গ্রেন ওষধ 
মিশ্রিত করিলে, ১০ গ্রেন ১৮ বিচুর্ণ 
প্রস্তুত হয়। 


২» বা পরবত্তী কোন বিছুর্ণ প্রস্তত 
করিতে হইলে, ৯ গ্রেন হুপ্ধ শর্করায় 
তৎপূর্ববত্তী্ বিচুর্ণের ১ গ্রেন ওঁষধ 
মিশিত করিবে । 


(৩) শততমিক রীতি মতে 
বিচুর্ণ। 
“বিচুর্ণ প্রস্তুত পদ্ধতি শততমিক রীতি 
মতে” শীর্ষক প্রস্তাব অভিনিবেশ সহ- 
কারে পাঠকর পৃঃ ২1/০)। 


৯৯ গ্রেন-ছগ্ধশর্করায় ১ গ্রেন মূল 
ওষধ মিশ্রিত করিলে, ১ বিচুর্ণের ১৯৯ 
গ্রেন ওষধ প্রস্তত হয়। 

২ বা পরবর্তী” কোন বিচুর্ণ প্রস্তুত 
করিতে হইলে, ৯৯ গ্রেন ছুগ্ধ শর্করায় 


তৎপূুর্ববন্তীঁ বিচুর্ণের ১ গ্রেন ওবধ 
মিশ্রিত করিবে। 
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মন্তব্য £-দশমিক ও শততমিক 
বীতি অনুসারে বিচর্ণকে ক্রমে পরিণত 
করিতে হইলে “বিচুর্ণকে ক্রমে পরি- 
ণত করিবার পদ্ধতি ৮ শীর্ষক প্রস্তাব 
পাঠ করিবে (পৃঃ ২৮৮/০-২৪৬/০)। 


প্রক্রিয়! ৯_-টাটকা উদ্ভিজ্জ 
ও জান্তব পদার্থের বিচুর্ণ। 


(১) মূল পদার্থ । 


টাটকা উদ্তিজ্জ বা জান্তব পদার্থ অন্তি 
সুক্ষ অংশে চূর্ণ করিবে । 


(২) দশমিক রীতি অনুসারে 

নিচুর্ণ। 

“ বিচুর্ণ প্রস্তত পদ্ধতি দশমিক রীতি 
মতে ”» শীর্ষক প্রস্তাব অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ কর (পৃঃ ২/)। 

৯ গ্রেন দ্ুপ্ধ শর্করায় ২ গ্রেন* উল্লি- 
খিত অতি সুক্ষ চূর্ণ মিশ্রিত করিলে 
১০ গ্রেন ১৮ বিচুর্ণ প্রস্তুত হম্ব। 

২৯ বা পরবর্তী কোন বিচুণ প্রস্তত 
করিতে হইলে ৯ গ্রেন দুগ্ধ শর্করাঁয় 
তৎপুর্ধববস্তীঁ বিচুর্ণের ১ গ্রেন মিশ্রিত 
করিরা এ বিছুর্ণ প্রস্তুত করিবে। 


*বিচুর্ণ প্রস্তুত করিবার সময় গৃহীত 
সস্ম চর্ণের কতক উড়িয়া গিয়া নষ্ট হয় 


| তজ্জন্যই ছই গ্রেন লওয়া হইয়া থাকে। 
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(৩) শততমিক রীতি অনুসারে 
বিচুর্ণ। 
“ বিচুর্ণ প্রস্তত পদ্ধতি শততমিক 
রীতি মতে » শীর্ষক প্রস্তাব অভিনি- 
বেশ সহকারে পাঠ কর (পৃঃ ২৬০) 


৯৯ গ্রেন ছুপ্ধশর্করাঁয় ২ গ্রেন* উল্লি- 
খিত হুল চুর্ণ মিশ্রিত করিলে, ১০০ 
গ্রেন ১ বিচুর্ণ প্রস্তুত হয়। 


২ ও পরবর্তী কোন বিচুর্ণ গ্র- 
সত করিতে হইলে, ৯৯ গ্রেন দুগ্ধ শরক- 
রায় তৎপুর্ববন্তীঁ বিচুর্ণের ১ গ্রেন 
মিশ্রিত করিবে। 


মন্তব্য £__দশমিক ও শউতমিকস্বীক্তি 
অনুসারে বিচুর্ণকে 'ক্রমে পরিণত ক- 
রিতে হইলে “বিচুর্ণকে তরল ক্রমে 
পরিণত করিবার পদ্ধতি ৮ শীর্ষক প্র- 
স্তাব পাঠ করিবে ( পৃ5২৪%-২৪৪০)। 


ওষধ প্রয়োগ পদ্ধতি ॥ 


পুর্ব্বেই (পৃঃ ১৪০০) উক্ত হইয়াছে, 
হোমিওপ্যাথিক উষধ ছুই প্রকারে প্র 
স্তত হইয়া থাকে, আরক ও বিচুর্ণ। 

৯ আরক (১) পরিশ্রত জল সহবোঁগে, 
(২) ছু্ধশর্করা সহবৌগে, তি) বটিকা 
ও অণুবটিকা সহযোগে, ও (৪) চাক্তি 
৪ প্রয়োগ রা হয়। 


পাপন, উপ শিপ সা সভা 


বিচুরণ প্রন প্রস্তুত করিবার সময় গৃহীত 
হে চর্ণের কতক উড়িয়া গিয়া নষ্ট 
হয়, তজ্জন্যই ছুই গ্রেন লওয়া হইয়া 
থাকে । 
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(2) 12100060798 03810970890. 
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(ও) 5474) 2422:22227%25৮52৮ 2 
117/%, ৮০000 005 10017006206 01005 
0 001101506 0000016 02 51897 0 
32011021056 01000018000 ০06 7 2210) 
2 £2105 07 4 8181075 85 0651760 
৮য 096 0650766, 


২ বিচুর্ণ (১) কোন প্রকার ভেষজ 
বহের সহিত মিশ্রত না করিয়া, (২) 
চাক্তি সহযোগে প্রয়োগ করা হয়। 


১। আরক প্রয়োগ পদ্ধতি । 


(1) পরিশ্রত জলের সহিত আরক- 
পু প্রয়োগ । 

একটী নুতন স্থপরিষ্কৃত সিসিতে 
কয়েক ফৌটা বা কয়েক মিনিম 
(আবশ্তকমত ) আরক ঢাল; তদ- 
নম্তর উহাতে যত ফোটা বা যত 
মিনিম আরক ঢালা হইয়াছে চিকিৎ- 
স্কের ব্যবস্থা! উহার প্র- 
ত্যেক ফৌ ২ আভল, 
বা ৪ জল ঢালিবে। 

জলের সহিত আরক প্রয়োগ" ক- 
রিবার সময়ে যদি পরিক্রত বা নির্মলী- 
কৃত জল ন! পাওয়া যায়, তাহ হইলে 
উহ! ফুটাইয়া পরে শীতল করিয়া ব্যব- 
হার করিতে হয়। 

(0) হুপ্ধশর্করার সহিত আরক 

প্রয়োগ । 

(১) ছুগ্ধশর্করাঁয় কেবল আরক 
প্রয়োগ । দুগ্ধ শর্করাঁয় কয়েক ফোটা 
ব। মিনিম আরক ঢালিবে। যে কয়েক 
ফোঁটা বা মিনিম আরক ঢাল! হইয়াছে, 
ছুপ্ধশর্করার পরিমাণ যেন চিকিৎসকের 
ব্যবস্থাপত্রান্থসারে প্রত্যেক ফেটায় 
তত গ্রেন বা তত২ গ্রেনবা তত ৪ 
গ্রেন হয়। | 
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81/8 
ব্রিঃ হোঃ ফাঃ অনুসারে প্রস্তুত যে 


সকল ওষধে প্রুফম্পিরিট. অপেক্ষা ক্ষীণ 
স্পিরিট থাকে ; তাদৃশ ওঁধধের আরক 


ছুপ্ধশর্করাঁয় ঢালিবে না, যে হেতু তত্দারা 
ছুপ্ধশর্করা কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত 
হইয়া যায়। 

(২) আরক জাত বিচুর্ণ। দুপ্ধশর্করা 
আবশকীয় ওষধে সিক্ত করিয়। এই 
বিছুর্ণ প্রস্তত হয়। উদ্ভিদ জাত ওঁষ- 
ধের নিম্নক্রম প্রয়োগ পক্ষে ইহা! 
স্থবিধ। জনক । 


১ 
আবশ্তকীয় ওষধ $ 
ছুপ্ধশর্করা 


*৪৬ ৯ ভাগ” 


১০ 


এক ঘণ্টা ধরিয়া চুর্ণ করিতে 
থাক; যেন চূর্ণ করিতে করিতে 
উহা! শুষ্ক হইয়া! দাড়ায়। উহা «১৯ 
বিচুর্ণ চিহ্নিত লেবেল বিশি সিসিতে 
রাখিবে। 
(৩) বটিকা ও অণুবটিকা সহ 
আরক প্রয়োগ | 
বটিক বা অণুবটিক। একটা বোতলে 
রাখিষা এ বোতলের ও অংশ পূর্ণ 
কর। উহার উপরে আবশ্তকীয় ওষ- 
ধের মূল আরক বা কেনি ক্রম উপযুক্ত 
পরিমাণে ঢাল; যেন তন্থার। প্রত্যেক 


চে 
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বটিক! ও অণুবটিক! সম্পূর্ণ রূপে সি 
হয়। কয়েক মিনিট এইরূপে বটিকা ও 
অণুবটিকা গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত 
করিবার পরে বোতলের মুখে ছিপি 
আঁটিয় দাঁও। তদনত্তর হস্ত দ্বারা দৃঢ় 
রূপে বোতলের মধ্য ভাগ ধরিয়া স- 
বেগে মগ্ুলাকারে হাঁত ঘুরাইতে থাক। 
বোতিলটা প্রথম লম্বা ভাবে ধরিয়া 
নাড়িবে, পরে কাৎ করিয়া ধরিয়া 
নাঁড়িবে। এইরূপে নাঁড়িয়া বোতলের 
ছিপি ঈষৎ শিথিল করিয়া! দিবে; 
বোতলের গলদেশে তরল আরক 
থাকিলে তাহা বাহির করিয়া লই- 
বে*। বটিকা ও অনুবটিক1 সকল 
যখন সম্পূর্ণরূপে শুফ হয়, তখনই ওষধ 
রূপে প্রয়োগের উপযোগী হইয়া! থাকে 
প্র সকল বটিক1 ও অন্ুবটিকা উত্তম 
রূপে ছিপিবদ্ধ সিসিতে করিয়া সত্ব 
রাখিয়া দিলে কয়েক মাস পর্য্যন্ত উহা- 
দিগের গুণ থাকে । 
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ফার্শাকোপিয়ার মতে ছিপি শিথিল 
করিবার ও আরক বোতল হইতে 
নিফাশিত করিয়া লইবার পূর্বে বো- 
তল নিচু মুখ করিয়া (ছিপির উপরে 
৯/১০ ঘণ্ট! রাখিয়। দিতে হয়। উল্লি- 
থিত ফার্শীকোপিয়ার মতে পরিস্রত 
স্থরাসার সহকৃত কোন ক্রমের ওষধ 
দ্বারা বটিকা 'ও অনুবটিক! ওঁষধ 
গুণ সম্পন্ন করা বৈধ নহে যে হেতু 
পরিক্রুত .স্থরাসারে, ষে জল থাকে, 
তদ্বারা বটিক1 ও অণুবটিকা গলিয়া যা়। 
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২ ফোঁটা ঢালিবে। তবেই চাঁক্তি সেবন 
উপযোগী হইল । 


বিচুর্ণ প্রয়োগ পদ্ধতি | 


(১) অমিশ্র অবস্থায় অর্থাৎ (অন্য 
কোন ভেষজবহের সহিত মিশ্রিত না 
করিয়া )বিচুর্ণ প্রয়োগ। 


কয়েক খণ্ড নূতন শ্বেত কাগজের 
টুকরা লইয়! প্রত্যেক টুকরার চিকিৎ- 
সকের ব্যবস্থান্থসারে ওষধের বিছুর্ণ 
১গশ্রেন, ২ গ্রেন ৩ গ্রেন রাখিয়। 
মোড়ক প্রস্তুত কর। 


(২) 81 চাক্তি " এই সকল চাঁ- 
ক্তিতে ষধের শুধ বিশেষ বপে স্ুর- 
ক্ষিত হইয়া থাকে । 


চিকিৎসকের ব্যবস্থান্যারী নিদিপ্ট 
পরিমাণ নিশ্মলীকত ছুদ্ধশর্করা সহ- 
বোগে ছুই ঘণ্টা ধরিয়া ওষ্ধ উত্তম- 
রূপেচুর্ণ করিবে । স্ুরাসার সহযোগে 
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বিচুর্ণকে মণ্ডরূপে পরিণত চাক্তি করিয়া 
প্রস্তুত করিবে । সুরাসার বাম্পীভূত 
হইলে ছুগ্ধশর্করার দ্রবীভূত অণুসকল 
পুনরায় কঠিন হয়। এখন চাক্তি প্র- 
য়োগোঁপযোগা হইল। 


বিচুর্ণ চাক্তি মুখে ফেলিয়া অথবা 
এক চামচ জলে মিশাইয়া সেবন কর! 


যায়। 
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বাহ প্রয়োগের ওষধের উপাদান । 
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ভসেলিন, শুকরবসা, আইজিংগ্ল্যাস, 
কার্ড সাবান, হার্ড সোপ, সফট 
সাবান, মোম ও স্টার্চ, এই গুলি বাস 
প্রয়োগ ওগধের উপাদান । 
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বাথ গ্রয়োগের ওষধাবলী | 


গিসিরোল, লিনিমেন্ট, অয়েপ্টমেন্ট 
বা যলম, সিরেট্‌, লোশন, ওপোডেল 
ডক্‌, ইঞ্জেকশন, গ্রার্টার, পুলটিশ,, 
তৈল ইত্যাদি বাহ প্রয়োগের উষধ। 
কোন কঠিন পদার্থের গ্লিসিরোল প্র- 
ভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে উপাদান 
সহ মিশ্রিত করিবার পুর্বে উহা উত্তম 
ূ রূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। 
১) গ্রিসিরোল | 
গ্লিসিরিনে ওষধের মূল আরক মিশ্রিত 
করিলে গ্রিসিরোল প্রস্বত হইয়া থাঁকে। 
গ্রিসিরোল অনায়াসে অয়েপ্টমেণ্ট রূপে 
ব্যবহার করা যায়; জলের সহিত 
দ্রবীভূত করিয়া.লোশন ও" ইঞ্জেকশন, 
রূপে এবং স্ুরাসাঁরে দ্রবীভূত করিয়া 
লিনিমেণ্ট রূপে ব্যবহার করা যায়৷ 
গলিসিরোল প্রস্তুত করিতে হইলে নিস্‌- 
লিখিত বস্ত লইতে হইবে : -_- 





আবশ্বকীয় ওষধ 
গ্লিসিরিন 
মি । 
সকল ওষধের গ্লিসিরোলপর্বোল্লিখিত 
প্রণালীতে প্রস্তত করিতে হইবে। 
কিন্ত ্ার্চের গ্লিসিরোল নিম্মলিখিত 
প্রণালী অনুসারে প্রস্তত হইয়া থাকে :_ 
86552755751725 
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যভক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে মিশ্রিত না হয়, 
ততক্ষণ মাড়িতে থাক । পরে এর মিশ্র 
একটা চিনা-কাচের পাত্রে লইয়া 
উহাতে তাপ দাঁও, তাপের পরিমাণ 
যেন ক্রমে ভ্রমে ২৪০* ডিগ্রী হয়। 
যতক্ষণ না ষ্টার্চের অণু সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন 
হইয়া জেলির ন্যায় হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
পাত্রস্থ মিশ্র ঘন ঘন ঘু'টিবে। 


২। লিনিমেণ্ট 


মালিস বা প্রলেপ। 
লিনিমেপ্ট প্রত্তত করিতে হইলে, 


আঁবশ্তকীয় ওষধ রা 
সাবানের আরক*্* অথব। জল- 
পাই তৈল ১০ 812 
ম্ঃ। 
সকল ওঁষধের লিনিমেণ্ট পূর্বো- 
ল্লিখিত প্রণালীতে প্রস্তত হইয়! খাকে। 


কিন্তু লিনিমেপ্টম্‌ সাপনিন্‌ কাম্ফরেটম্‌ 
নিম্ন লিখিত প্রণালী অন্থসারে প্রস্তত 


হয় ৪ 


*সাঁবানেত্ধ আরক করিতে হইলে 
সফ্ট সোপ, $%, সুরাসার 4৮০ 
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আবশ্যকীয় 'টষধের মূল আর্ক 
নিম্নলিখিত ৬ প্রকার মলমের কোন 
একটার সহিত. মিশ্রিত করিয়া মলম 
ওষধ প্রস্তত কর হয়। এক খণ্ড 
গ্রস্তরোপরি সিরেট রাখিয়া ওষ- 
ধের মূল আরক দ্বারা উহা মাড়িয়া 
লইবে অথবা উষ্ণ থাকিতে থাকিতে 
মূল আরক ফেলিয়! নাঁড়িয়া লইবে। 
সিরেটের পরিমাণ মূল আরকের পরি- 
মাণ অপেক্ষা ১০ হইতে ৪০ গুগ লইতে 
হ্য়। রী 


(১) শূকর বস 

(২) ভাসের্লিন 

(৩) ষ্টার্চের গ্রিসিরোল? 

(৪) স্পামসেটির অয়েণ্টমেন্ট,নিয়- 


1000 15 016097৩0 10705 ূ লিখিত প্রণালীতে প্রস্তত হয়। 


৮৯৩5] 


9190170806৮ ০, 80, 
10116 224 
4১110700700: ৪৭ পর, 


11611 10011)61 ১/111) 20001167001) 16- 
[010৮6 010 71150601658 20. 5011 00115210119 


000] ৫০০1, 


(5) 51716 06727 আা)1]) 15 
[57215000119 :- 


চা 
90011170061 :১১,১০১০০১১০১, 111. 
1)0111-811 জরার হা ত্হৃন ৪1. 
01158001177,572555 হুড, 


116] 10001861 0 2 21502.) 
10009 069 101076) 210 ভা1)62 
00০01) 000৮1006560 02002117200 
1110 11060102,01]0 011)06019) 90101106 
01151] 011 ০০10. 

, (6) 4,577 0/7/7/6%7 [0 202160 
(1105 :-- 


51166 ড823.,5,,5০০০০, হা? 
[1670290 1210,,,,.557511], 
41100100 011.,,,55১১০ 17 2111, 


11618 (025076: 02 চ7201-020 
101006%6 009 10100768150. 900 0005- 
[21705 000] 0001. ৪ 

4১1] 01170506015) (6020 ,৩%///%৮ 
2100 ০277%%/1/25 0%%/716%%5/ 219 


07:6102760 10) 2070 ০৫ 099 2099 &5 
005 108515, 





৪৮/০ 
শুকর বস! ভগ ভ 
পরিষ্কত মোম * 8 
বাদাম তৈল 55:52 
ঈষৎ উত্তাপ সংযোগে ড্রব করিয়া)মিশ্র 


৷ পদার্থ নামাইয়া যতক্ষণ ন| শীতল হয়, 


ততক্ষণ নাড়িবে। 


() সিম্পল সিরেট নিয়লিখিত 
বস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে । 


শুকর বসা 812 
পরিষ্কত মোম নত] 
জলপাঁই তৈল ৮০ 


গরম জলের উত্তাপে দ্রব করিয়! 
নামাঁও;) যতক্ষণ নাএঁ দ্রব পদার্থ 


জমিয়া যাঁয় ততক্ষণ ঘন ঘন টিতে 
থাক, এবং আরক মিশাইতে থাক। 
(৬) সিম্পল অয়েপ্টমেন্ট প্রস্তত 

হইলে নিম্নলিখিত বস্ত্র 
আবশ্তক :__- 


পরিষ্কত মোম 1 
শুকর বসা 511 
বাদাম তৈল ) ৪82 


গরম জলের উত্তাপে দ্রব করিয়া 
নামাও, এবং যতক্ষণ না এ দ্রব পদার্থ 
জমিয়া ষায় ততক্ষণ ঘন ঘন ঘুটিতে 
থাক। 

সলফর ও গ্রাফাইটিন্‌ ব্যতীত সকল 
ওষধের মলম উল্লিখিত উপাদানের 
মধ্যে কোন একটার সহিত মিশাইয়া 
প্রস্তুত করিতে হয়। 


15111 


5৮///%7 1 0/%/712%/ [01509150 
0708 :-_ 


1 
1710518]1 06 911)10111----,. হা. 
€010612175 ,.১০১০০০১০০৪০০, 7 ঠ1. 
511101016 01070706170,-,55, 81, 


501] 10116 ০0011110, 

11) 09568 ৩ ০72///165 ০7722 003 
[71010010107 0 1179 0106 9110 079 
(01916 19 হ 10 4০ 

[ড, 15001028, 


877০ 
সলফর্‌ অয়েপ্ট মেণ্ট | 


ফ্লাউিয়ার অফ. সলফর্‌, 
মিসিরিন্‌ 9 
সিম্পল্‌ সিরেট 21 


গ্রেফাইটিন্‌ সিরেট প্রস্তত কালে ১ 
ভাগ ওষধে ৪০ ভাগ সিরেট মিশাইতে 
হয়। 

৪। লোশন্‌ বা ধাবন | 


[09550 স991)95 10027 0 [07808160.:) এই সকল লোশন্‌ নিয়লিথিত প্র- 


(7) 139 2001112 015000160 2061 (0 


ণালী অনুসারে প্রস্তত করা যাঁয়,__. 
(১) ১০ ভাগ বাঁ ১০৫ ভাগ জলে 


000 10160101176 11) 1116 10101010101) ০0 ১ ভাগ ওষধ মিশাইয়। ৃ 


0 00179 0: 79০00 7) 
(2) 739 5001176 ৪. 21902101601 0)6 


(২) ওষধের গ্লিসিরোলের সঙ্গে এ 


ৃ 
[01060 10) 4 01: 9 00595 105 10700 ূ গ্রিসিরোলের ৪ বা ৯ গুণ পরিমাণ প- 


৪076 01 015011190 ৮2৮0 


(3) 73) 5001070 11069 21001)01 (0 


রিক্রত জলে মিশাইয়! ; 


(৩) যে সফল লোশন্‌ মাঁখাইবার 


079 10690101702 117) 176 10107001101) 01 সময় বাম্পাভৃত হ্যা! যায়, তাহা! প্র- 


[০০ 60 1) (0 17791.6 2) 65610007910 


10110), 


ভু, 00০99919008, 


111)656 215 58101-50110. 1110117761009, 


স্তুত করিতে হইলে ১*০ ভাগ পরি্ষত 
সুরাঁসারে ১ ভাগ ওষধ মিশাইয়]। 


৫ | ওপোডেলডক্‌। 


এই সকল কর্দমবৎ লিনিমেন্ট বা! 
মর্দন । 


[অত 


ড/1)105 0010 90819... 474 00065. 
[)1501160 /291...0 08070005 (20135). 


/5100100] ৮,১১১, [5 00025 (0০). 


[)951790. 010৮... 37 0810065 (৫০). 


[)1550158 0106 9091) 17) 009 01501160 
2067 10) 2 27105 10626 00৮] 1 
060011095 02797097520 7; 204. £1200- 
2]19 0) 9100110] 2১0. 0060 900 
1106 108011)21-01700015 01 006 0100, 
১07 9011) 200) 1১112 501] 0010) 


50010 200 [9907 17160 01012915. 


451] 07900৮10005 216 [)1219150 ৪.০- 
0010106 60 006 9100৮০ 2/6, 


স্ব, 22116061008. 


11652 216 1100109 (০0199 11000900090 
100 210 19216 0£ 0১০ ০০ ৮০ 
1106205 01 2, 5211176 ৫০০, 
(1) 8%71081 10)90610708. 
97, 2£2/275 227712/4. 


৪. এ 
[0691:50. 0100 % 72001006 (201), 
(070০5601706  % 776 9017065 (০), 


10150116096: %4 2 00069 (৫০), 


ধা. 


88৩/? 


পরিষ্কত কার্ডসোঁপ 
পরিক্রত জল 


স্থরাসার ১৫ 
আবশ্ঠকীয় ওধধ 


পরিক্ত জলসহ সাবান অল্প উত্তাপে 
দ্রব করিবে ; যতক্ষণ না জল স্বচ্ছবৎ 
হয়, ততক্ষণ উত্তীপ দিতে থাক। 
অল্পে অল্পে উহাতে স্থরাসার মিশাইতে 
থাক; পরে আবশ্তকীয় ওষধের মূল 
আরক মিশাও। এ মিশ্র ভালন্ধপে 
নাঁড়িয়। লইবে ; ও তরল থাঁকিতে 
উহা! নিংড়াইয়! সিসিতে ঢালিবে |. 
সকল ওঁষধধের ওপেডলক্‌ পূর্বোল্লিখিত: 
প্রণালী অনুসারে প্রস্তত হইয়া থাকে। 


৬। পিচকারি সহযোগে প্রযুজ্য 
ওষধ। 


(১ যোনীপথে ইপ্জেক্সন। 


আবস্তকীয় ওষধ 
গ্লিসিরিন্‌ ১ 
পরিক্ত জল ২ 


১ আউন্স্‌ 


[ও 


বর উদ্ধত 4১ 


[হেসে ৫. 


[0620] 11060600050 0176 এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লও। 
0020100) 116) 50101910000 ৮৮267. প্রত্যেকবার পিচকারী সহযোগে ওঁষধ 
প্রয়োগ কালে উপধুক্ত পরিমাণ ঈষ- 
দু জলে এক ড্রাম ইঙ্জেক্সন ওধধ 

দিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। 


(2) 76081 10)6010718. (২) গুহারে ইঞ্জেক্সন | 
11% 00670000110 0006 0170 (09 যে পরিমাণ ওষধ আত্যন্তরিক 
এ ৪ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা 
০9120)60/90) 10) 910০0 2 0012089 ; ২ আউন্স্‌ আরারুট অথবা সরু 
01 20০00 01000 50070) ) 20. | ষ্টর্চের সহিত মিশ্রিত করিয়! লইবে। 
171৩0 91010, 90 0১00 16 17 7৩ | পিচকারী দ্বারা এরূপ আস্তে আস্তে 
প্রয়োগ করিবে, যেন তাহা বাহির 


101011)20. 


হইয়া না যায়। 
(3) 09018] [01900708, ইউরিথাঁল ইঞ্জেকশন । 
77%519% 07 72)0725/), ইন্ফিউপন অব হান্ডেষ্টিন্‌। ূ 
ঢা ৩ ৃ 
175012505 $ তা হাইডেছিন্‌ 2 
1)15011160 ০0০ ১১০ 80 পরিস্রত জল 85 


[01501 1006500005 017 ড211005 ইঞ্জকৃশন প্রস্তুত করিতে হইলে এ 
৪9103 216. 70161021650 105 00181] 00617) সকল সণ্ট সমপরিমাণ পরিক্রত জলে 
51111) 019011100. %/0061 1] 009 9106 মিশাইয়। প্রস্তত করিবে । এলোপ্যা- 
[101)01101) 23 56৫ 109 41101910105. থেরাও এইরূপ করিয়া থাকেন। 


গ্লাউর। 


এেই সকল প্রীষ্টার্ম কঠিন বস্ত। ইহা 
গাত্রে লাগাইলে লাগিয়া থাকে । মা- 
নবশরীরে ও যে স্থানে লাগান হইয়াছে 
সেই স্থানে ইহার শক্তি কার্য্য করিয়া 


থাকে । 
ইহা! প্রস্ততকরিতে হইলে নিম্নলিখিত 
দ্রব্য লইবে। 


7. 51580918, 
11795092165. 50110 00101001005, 
ফ1)101) 201610 101) 210191190 ০ 606 
10107901090) 800. 10100806 810)61 


1. নানাপ্রকার সপ্টের ইউবিথাল 


2, 26176121 01 19091 ০06০0 


11 ৫/৬ 


1:89 0179 01006 0% 18105198 (10) 810:608)) 20. 18801 8 ৮7 6:5৮ 010636111 
810 6090 0081800 10) 8 800001906 00%06105 0৫ 015611160. 86০৮, ঘা160: 60791) 
91981) (0৭ 1501389060. 10, 015011100. 2৮০7১ 21) 6৬8])01806 (109 01107) 01) ৪. 
০6০7৮086800] 168 01006 0 9899৫. 60 50 01)098, 90:020. 80১০91% 0 
018 010 ৪11 (0 11001) 0009]105 19801)91 850), ৪,000 21061067-011706029 01 07৩ 
0987760 070 60 6.6 280910097) 200. 90101)1069 ৮89 9[)180100. 

4171516 200. 071612212 0১189615 21502108750. 80007017760 00৩ 2190 
£0907106 


111, 009101999 ৪6০, 


[১০161098 0: 09690198199), 0 %00001)6 01 0150 72710010200. 700190870 ঠ0০) 
0010%655 85 8001190 60 1):000069 1)0647000 01 70115 810 2030 58309) (0 
২:917956 79109 10, ছ2:1003 [069১ 8100. 80 20063 870080077086079 01502,399 0৫ 00 
0099. 


77525742087. 50৮ (1৮ | মসিনার পুলটিস্‌। তিনি বাটিয়া 
21001001909 0015) 110 0011105 উত্তপ্ত জলে ফেল, রঃ তক্ষণ না 


12,091 5100410 13.-5600 21079551) | 
€0 10205 9, (01010 0910, 501650 কাদার মত ঘন হয় ততক্ষণ নাড়িতে 


3$32017 010 11005110)) 2170 50991 | থাঁক, পরিক্ষার বস্ত্রে উহ! বিছাইয়া 
005 501909 ডা100 8 11609 ০015৫ তদুপরি অল্প পরিমাণে জলপাই তৈল 
01]. 00591 0069106 ৮10) 01190 লেপিয়া দেও। পীড়িত স্থানে পুলটিস্‌ 


51]10 2100 98৮812110105 ০1 192- 
1001, 2110 81731 (0 05০ 9.990000 লাগাও, এবং তছুপরি ফ্যানেল দিয়া 


091. ঢাঁকিয়া বাঁধিয়া রাখ । 


।81901400-120256 (৪ ৪0193616869 60711119990 0051810). 76 14 0107)080 0£ 
80109 200. 00], 10) 81) 006510৩ (2690:900) 0058106-9690] 079 89060" 
80:0809 10 1000 26010 সা] 050 00. 80019 60 0 [310101002০৮ 

1705 27019612120, 1005 & 0100 ০106 05 0£10% 26০) ০০০" 18 
16) 02190-8111. 208 ৫) 027061 60 0:00 68800251007 0১৫ 80010 0 05 
10817119] 087৮, | 

0০72 707722107০৮ % 10109 010৮ 1 0010 601) 182৩ 2 1000 0:60 
0 [9508] 95819018010, 800 ৪7017 60 006 905০69৫087৮, 

77011927422. মুখ] 2 180091-25 00911 সা) 106 8216 (07 ৪800)) 00 0৮৯) 


6০ 0৩ 876066 08 €6 ৮5105৩ 0১810. 
ছ)]] & 86010006019 10 706 185০7 2৮20 8005 6০ (9০ ৪2০০৮০৫ [0876. 





% 11060288817, 1001520986৩ 00০ ৪১৩: চা101) 006 100109060 0700 


51 ট 


111 


01745 
(1) 4417%22 07 
1015, 45101020906 00000 
17 ০01120659) ঠা 
0115 01 ই 
700 00010 1 210 ৮৮100-10000)- 
€এ 96010109100 00100 019.001469 
1] 2, 55210) 01200 0012, 10170010176 
090) 65001055 200. 71001 
[015 90009010105 111 12 2110 
17010 £১1707109, 


]1.,011017 09101001709 100170, 


(2) 02729 0// 


০06 517119.005, 


1 
081100110 4010 ঠা 
996 01] * ঠা 
$. 


119 701902150010102 09 
[71910 95610050101 09061 2০- 
০011119 10 [01501116101, 

(3) 022 04. 

০০ 09, 11, 45001100 6%661- 
12115, 1010000150৩ 
50000901091) 50191) 2100 10012 
905011010, 1615 2190 20 65000112101 
17001020102] 20011026107 60 
67//%5 2100: 50100 512 2/522565. 


51011) 





৫০০ 


ূ তৈল। 
(১) আধিক। তৈল। 
(নব সংগৃহীত ) আনিকা -মূলের 
গুড়া **. ১ আউন্ম 
জলপাই তৈল , ১০ আউন্দ 
লইয়। কাচের ছিপিবিশিষ্ট একটা 
গ্রশস্তমুখ বোতলে কোন উষ্ণ স্থানে 
( ছই সপ্তাহ কাল ভিজাইয়া রাখ । 
পরে এ মিশ্র নিংড়াইয়। ফিপ্টার 
অর্থাৎ নিন্মলীকৃত করিবে । 
শরীরের যে ক্ষত ও পচাস্থানে 
আণিকা লোসন্‌ সহ হয় না, তথায় 
এই তৈল ফলগ্রদ হইয়। থাকে । 


(২) কার্বলিক তৈল। 


কার্ধলিক এসিড. *'* ১ ডাঁম। 
স্থইট অয়েল * '*, ১ আউন্স। 
মিঃ। 


চিকিৎসকের ব্যবস্থামতে ইহাকে 
উগ্র বা মু করা! যাইতে পাঁরে। 


(৩) জলপাই তৈল। 


পৃঃ ৪/০ দেখ ৷ এই তৈলের বাহ্‌ 
প্রয়োগে শরীরের ত্বক মস্যণ, কোমল, 
ও অধিকতর নমনীয় করিয়া থাকে । 
অগ্নিদগ্ধ স্থানে ও কোন কোন চর্ম 
রোগে ইহা ফলদাঁয়ক । 
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* সুইট অয়েল অভাবে ( সর্যপতৈল 
ব্যতীত) অন্ধ সকল প্রকার হৈল ও ব্যবহ।র 
করা যাইতে পারে। 
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৫৬/০ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।-প্রেক্ক- 
পৃন্‌ অর্থাৎ ওঁষধের 
ব্যবস্থাপত্র লিখিবার 
পদ্ধতি ৷ 


প্রেস্কগ্মন্‌ অর্থাৎ ওষধের ব্যবস্থাপত্র 
লিখিবার সময় বর্তমান সময়ের ছুরধি- 
গম্য বা বিদ্যাপ্রকাশক ভাষা ব্যবহার 
করিবে না। সর্বদা স্ষ্প&ই অক্গরে 
সরল ভাষায় ব্যবস্থা-পত্র লিখিবে ? 
ব্যবস্থা পত্রের ভাঁষায় যেন বিন্দুমাত্রও 
অস্পষ্টতা না থাকে ; যাহাতে রোগী 
ও ওঁষধ প্রস্তুত কারক সহজে বুঝিতে 
পারে, এন্ধপ ভাবে ব্যবস্থা পত্র 
লিখিবে। 

ব্যবস্থাপত্রে ওঁষধের নাম লিখিবে 
সরল ভাষাষ উহা কোন আকারে 
(অর্থাৎ আরক, কি বিচুর্ণ, কি বটিকা 
কি চাক্তি ) প্রদত্ত হইবে তাহাঁও 
লিখিবে; ওষধের শক্তিরও উল্লেখ 
করিবে (অর্থাৎ মূল অরিষ্ট কি কোন 
ক্রম তাহ! উল্লেখ করিবে ); ওষধের 
পরিমাণও লিখিবে (অর্থাৎ কয় ড্রাম, 
বাকয় গ্রেন বা কয় মিনিম তাহ! 
লিখিবে )। 

ব্যবস্থাপত্র লিখিবার আদর্শ: 

(১) 

(আরক) একোন % ঠা 
একোনাইট ওষধের মূল আরক ২ ডাম লিখিতে 
হইলে এটরাপে লিখিবে। 

(আরক) জেল .স. ৩৮ ফৌঃ ৪-_-জেল সি- 
মিনম্‌ আরকের তৃতীয় দশমিক ক্রম ৪ ফোটা 
লিখিতে হইন্ছে এইরূপে লিখিবে। 
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উস রাকা 


৫18 


মার্ক ভাট তৃতীয় বিচুর্ণ ২৪ গ্রেণ।-_- 
গাকিরিয়স ভাইভন ওধধের তৃতীয় দশমিক 
ক্রম ২৪ গ্রেণ লিখিতে হইলে এইকপে 
লিখিবে। 

সিনা (২১) অনুবটিকা ৪ --২** 
শততমিক ক্রমের সিনা ওষধের ৪টী বটিকা 
লিখিতে হইলে এইরূপে লিখিবে। 

পল্ন, (৩), বটিকা ৩--৩* শত- 
তমিক ক্রমের, গল্সিটিলা ওষধের শুটী অণু- 
বটিকা। 

এই মকল ব্যবস্থ! এইরূপেও লেখা যাইতে 
পরে ;-একোন ২/%; জেল্ন ফেঃ 
৪/৩ «১ মর্কভিত গ্রে ২৪/৩ ৮১ সিনা 
অঃ বঃ৪8/**২) এবং গল্ন বং ৩/৩৭। 

(২) 

শ্রীযুক্ত বাবু শীন্দ্রনাথ মিত্রের 
মাতার অন্ত। ূ 

নক্ম ভঃ ৩৭ 7৯০৬ ফট 

পরিস্রত জল ** 6 আউন্গ 

লইয়! মিশ্রিত কর। টেবল স্প্নফুলা 
অর্থাৎ বড় চাঁমচের এক চামচ করিয়া দিবসে 
দুইবার সেবন ক্রিবে। 

ডি, সি, বন, ভি, এল, এম। এস । 
৩৪1১১ 1৯১। 


ইহার অর্থ এই» 


৪ আউদ্দ পরিজ্রত জল ৪ আউঙ্গ সিনিতে 
রাখিষা উহাতে ৬ ফোটা ৩* শততমিক ক্রমের 
নল ভমিক! মিশ্রিত কর। সিপি ছিগি দ্র! 
বদ্ধ করিয়। মিসির গায়ে এমন চিহু করিয়! 
দিবে, যদ্দার। গধধ আট সমানাংশে বিভত্ত 
কর! যায়। রম 

(৩৪ 
শ্রীমতী অমিয়বাল[মিত্রের জন্ত। 


একোন১ ২ *১ ৩ ফেটা। 
দুখপর্বরা----৬ গ্রেন। 


1সসেে ৫1/০ 


/ 44019 22090019550 2০7 087, লইয়। মিশ্রিত কর। 'তদনত্তর চুদ প্রস্তত 
১ চু 
70888096 ৫ 1701004 %০ 4 0৫8864-8000%- | কর। এরূপ ৪ মোড়ক দও। 

118 01015 070 07698688074-807000- প্রত্যেক চূর্ণ মোড়ক ৪ চামচ জলে ফেলিয়! 
787 ৫61 82 701. ছয় ঘণ্টা! অন্তর ওষধ সেবন করিবে। 
চ 0. 0) 14. আর, মি, দে, এম্‌ঃ বি। 
1-9-92 ০৪০ 

গা) 016501790010 009205 7 ১২ইহার অর্থ এই--৬ গ্রেন হগ্ধশর্করা, শু 

[219 0106 18109 06 8009 01 10111: দশমিক ক্রমের একোনাইট ৩ ফেটা 


9100 3 01009 01 1961) 0801709] 01106100 | লও । তদ্দ(রা ৪ অংশেবিভত্ত করিয়া এ চূর্ণ 
01 4.0010168, 11916 4 [02010968 01 619 | ৪টী মোড়কে রাখ । প্রত্যেক মোড়কে যেন 
0০9০: 82০1) 06008] 61816, মমান ওজনের চূর্ণ থাকে । 





